Institutul de cercetare și semnificație de ecologie al orașului M S , Gubernsky Yu D , Konova L I , Likhevich V K Oraș,arhitectură, om și climă Moscova UDC BBK M Publicația a fost realizată la mijloaceleecologiei Niipi a recenzorilor orașului: Doctor în învățământul superiorProspectIsaev AA (Universitatea de Stat dinMoscova F-T geografică numită după M V Lomonosov);D M N ProspectVinokur Il (FSUN "Centrul științific federal pentruigienă numit după F F Erisman Rospotrebnadzor");D Harch Academician Raasn Chistyakova S B (TSNIIP Urban Planificare)Mostkov M S et al M City, Arhitectură, Om și Clima / Mostkov M S , Gubernsky Yu D , Konova L I , Lykevich V K :Ed Ph D DOMNIȘOARĂ Molskova -M : „Arhitectură-S”, - p , IL ISBN - - - -Monografia „Orașul, arhitectura,omul și climatul” conține informații despre oraș ca factor climatic, despre microclimatul mediului urban, influența saasupra populației urbane Sunt discutate mijloace arhitecturale și urbane de reglementare a microclimatului, probleme denormalizare a impactului microclimatic, crearea unui mediu favorabil în pregătirea proiectării construcției șifuncționării clădirilor O atenție deosebită este acordată rezultatelor obținute de rusă!Oamenii de știință în domeniulecologiei umane și arhitecturii bioclimatice Sunt analizate caracteristicile micro-și mesopolmatice ale metropolei dinMoscova Cartea este concepută pentru o gamă largă de cititori: arhitecți, specialiști în domeniul ecologiei și igieneimediului urban Poate fi folosit și în scopuri educaționale ISBN - - - - © M S Mostrov, echipa autorului, © Niipi Ecology LLC, © Arhitectură-Sublishing, Prefața din timpul Renașterii italiene, când multe manuscriseantice au fost publicate din nou, Leon din Battista Alberti și, după el, Andrea Palladio a atras atenția atenției Laîncheierea lui Tacitus Cornelius , că anumite părți ale Romei din vară au devenit mai calde și sunt, de asemenea, maipuțin favorabile pentru sănătate, după extinderea străzilor făcute în timpul domniei împăratului Nero În lucrările sale,Palladio a recomandat să proiecteze străzile „largi și deschise” în orașe cu un climat mișto pentru a face aceste orașe„mai favorabile pentru sănătate, convenabil și frumos” Dar în orașe cu un climat fierbinte, cum ar fi la Roma, secreează condiții mai sănătoase pe străzile înguste cu case, suficient de înalte pentru a crea o umbră Se poate presupunecă acesta a fost începutul unei discuții științifice cu privire la luarea în considerare a factorilor climatici înarhitectură și planificare urbană De atunci a trecut mult timp Școlile și direcțiile în arhitectură s -au schimbat,cunoștințele în domeniul teoriei climatice și meteorologia aplicată au fost aprofundate, au apărut noi oportunitățifundamental în ceea ce privește sprijinul ingineriei pentru clădirile și echipamentele clădirilor În ciuda acestui fapt,problemele odată pozate ale confortului zonelor urbane au devenit și mai acute Acest lucru se datorează în primul rândfaptului că, de -a lungul timpului, experiența acumulată de empiric, experiența adaptării așezărilor și clădirilor lacondițiile naturale și climatice originale ale terenului, a devenit mai mult decât mai utilitară și directivă Evident,speranțele pentru crearea unui mediu urban favorabil, atribuit ingineriei și mijloacelor tehnice care pot oferi progreseștiințifice și tehnologice moderne nu au fost încă justificate Mediul urban din multe orașe mari a continuat și continuăsă piardă Leon din Battista Alberti ( - ) - un arhitect proeminent al Renașterii timpurii, Florența dupăorigine Autorul tratatului „Ten Books on Architecture” -( ) El a fost și pictor, poet, muzician Andrea Palladio( - ) - Celebrul arhitect italian de la capătul Renașterii A lucrat în principal în două orașe - Vicenza șiVeneția - în domeniul arhitecturii civile Publius Cornelius Tacitus (aproximativ - )- Un istoric roman,principalele lucrări- sunt dedicate istoriei Romei și Imperiului Roman, au deținut o serie de posturi guvernamentale - - Calitatea sa, ceea ce o face nu numai inconfortabilă, ci și periculoasă pentru sănătatea populației Pierdereacalității mediului urban este asociată nu numai cu nivelul extrem de ridicat de poluare chimică a atmosferei și aexpunerii la zgomot, ci și cu apariția anomaliilor climatice ale mezo- și micro-scară pe teritoriul orașelor Dezvoltareaclădirilor, creșterea numărului său de etaje, creșterea emisiilor de căldură tehnogenă, distrugerea spațiilor verzi,creșterea zonei cu acoperire artificială și alte tipuri de transformare antropică a suprafeței Pământului în timpulactivității de planificare urbană duce la o schimbare a radiațiilor și Echilibrul termic, deformarea câmpurilorvântului, temperatura aerului, redistribuirea precipitațiilor și multe alte consecințe Majoritatea acestor influențe Stratul de suprafață al atmosferei afectează negativ bunăstarea populației care folosește teritoriul orașului atâtpentru recreere, cât și pentru a se deplasa pur și simplu de -a lungul acesteia pe jos pentru a lucra sau cu alteobiective Problemele enumerate te fac să te gândești la modalități posibile de a îmbunătăți condițiile microclimatice -„recuperarea microclimatului” Evident, pentru majoritatea spațiilor urbane deschise, impactul activ asupramicroclimatului mijloacelor tehnice - cele care sunt utilizate pentru a crea condiții microclimatice ale mediului internal clădirilor, nu este aplicabil Prin urmare, direcția principală a soluției acestei probleme poate fi impactul asupracondițiilor microclimatice ale soluției compoziționale de dezvoltare și a caracteristicilor de proiectare ale clădirilorindividuale, utilizarea efectelor microclimatice direcționate ale fațadelor și acoperirilor artificiale, organizareaverde Sistem de distanțare în așa fel încât acestea să fie netezite în mod maxim efecte microclimatice negative careapar în mediul urban De la mijlocul anilor ’ , s-a format o direcție în arhitectură, numită „Arhitectură bioclimatică”,care are ca scop maximizarea clădirilor în mediu în ceea ce privește utilizarea surselor naturale de lumină, căldură șifrig, atenuând consecințele construcției și funcționării de clădiri pentru peisajele lor naturale care le conțin Oideologie similară este din ce în ce mai largă Este înlocuită și în planificarea urbană În prezent, este utilizatparțial în planificarea clădirilor pentru a rezolva astfel de probleme de mediu, precum îmbunătățirea condițiilor dedispersie a emisiilor de poluare - -substanțe, minimizând impactul acustic al autostrăzilor de transport și al altorsurse de zgomot și asigurând un regim de insolare favorabil Cu toate acestea, implementarea sa mai completă esteasociată cu o serie de probleme, inclusiv lipsa normelor și regulilor existente în ceea ce privește parametrii dedezvoltare microclimatică și dificultățile tehnice în diagnosticul și prognoza schimbărilor în aceste condiții înstadiul de formare a proiectării Monografia propusă rezumă materialul acumulat până în prezent în țara noastră și înpractica mondială a arhitecturii și a planificării urbane în ceea ce privește climatologia urbană, fiziologia umană șiigiena comunală Cartea este formată din trei secțiuni principale (piese) cu numele corespunzătoare Fiecare dintresecțiuni este o ramură independentă a cunoștințelor, care este utilizată în practica planificării urbane Autoriimonografiei și -au văzut sarcina în asigurarea faptului că fiecare dintre aceste secțiuni ar putea fi citite și înțelesedin punctul de vedere al altor două secțiuni, deoarece sunt unite de același obiect de cercetare - un rezident alorașului, sau mai degrabă - bunăstarea de bunăstare a unei persoane din oraș, datorită influenței factorilorclimatici Utilizarea cantității de cunoștințe date în monografie din domeniul climatologiei arhitecturale și a ecologieiumane în activitățile proiectului va ajuta arhitecții (și experții) în luarea deciziilor de proiectare corecte În celedin urmă, orașul, în primul rând, ar trebui să creeze condiții pentru viața normală a oamenilor, protejându -i deimpactul advers al mediului Toate celelalte funcții-strategice, socio-politice, economice și economice-militare suntîndeplinite fără a încălca aceste condiții În caz contrar, populația nu va putea trăi în orașe, iar orașe, la rândullor, nu va putea exista fără populația lor Octombrie I Orașul și climatul Capitolul Influența climatului asuprarelocării și a formării urbane Premisele istorice pentru climatologia urbană în teoria modernă a urbanismului cafactori fundamentali ai dezvoltării planificării urbane sunt de obicei considerate structuri economice și de transport,situația economică-goografică a orașelor, funcțiile lor administrative-politice Cu acești factori, apariția orașelor,modificările ulterioare ale dimensiunii, aspectului și naturii dezvoltării lor sunt de obicei asociate Este semnificativfaptul că despre condițiile naturale și climatice, eterogenitatea, pericolele, structura și interacțiunea cu mediulurban, urbanismul, chiar și la nivel terminologic, aproape nu vorbește nici în ceea ce privește creșterea costuluiconstrucției și Funcționarea dezvoltării sau în ceea ce privește stabilitatea orașelor ca sisteme socio-economice carese dezvoltă Numai în ultimele două sau trei decenii, când societatea a ajuns la criza de mediu și nu a fost legată deaccidente tehnogene sau de dezastre spontane, dar care a fost urechi în timpul funcționării „obișnuite” a mediilornaturale și urbane, problemele de mediu Justificarea soluțiilor de proiectare în domeniul planificării și a planificăriiși a problemelor clădirile au început să li se acorde o atenție mare și uneori de bază Este demn de remarcat faptul că,de regulă, nu sunt luate în considerare probleme de mediu care apar Specificul condițiilor naturale și climatice utilizate pentru dezvoltarea teritoriilor și problemele de mediu care auapărut ca urmare a desfășurării necorespunzătoare a activității economice [ ] Adică, subliniem, sunt rezolvateproblemele de mediu ale tehnologiei, mai degrabă decât la originea naturală Mai puțin decât este necesar, se acordăatenție interconectărilor condițiilor naturale -climatice cu aspectul postului - - CE Se remarcă [ ] că sarcinilearhitectului în domeniul climatologiei arhitecturale sunt de a analiza condiția climatică pentru construcțiainstalației, de a identifica cerințele de reglementare și nereformative pentru locul selectat în legătură cu climatul,cu climatul, Selectarea celor mai semnificative dintre ele și reflectarea acestor cerințe în proiect și aspectularhitectural al instalației Se crede că optimizarea condițiilor climatice în sistemul de relocare este într -o pozițiesubordonată în raport cu alți factori de formare a orașului („determinanți”): disponibilitatea resurselor sprijinului deviață a așezărilor, disponibilității rutelor de transport, protecției din posibile atacuri ale inamicului etc [ ] Prinurmare, topologia climatică și morfologia machetei urbane, sistemul de relocare în ansamblu, în ciuda tuturor dovezilorde dependență de condițiile naturale și climatice, nu a fost încă dezvoltată Cu toate acestea, dacă vă referiți laschemele combinate ale cadrului de reinstalare de susținere în Rusia și la confortul condițiilor climatice pentrureședința umană (Fig ), nu va fi dificil să concluzionăm cât de bine se încadrează primul dintre ele în a doua Sepune întrebarea: condițiile naturale și climatice ale apariției și funcționării așezărilor sunt într-o atitudinesubordonată față de aspecte economice, geografice și socio-politice?Pentru a căuta un răspuns obiectiv la aceastăîntrebare, apelăm la rezultatele unei scurte revizuiri istorice a proceselor de formare și dezvoltare a așezărilor întimpul „pre -industrial” care ne permit să tragem următoarele concluzii [ ] Din momentul apariției sale (acum câtevamii de ani), sunt plasate așezări permanente, ținând cont de prezența apei, pădurii și a altor resurse Caracteristicilenaturale-climatice din aspectul și dezvoltarea sunt luate în considerare doar într-o parte a fenomenelor distructive,alunecările de teren și apoi doar în modul subordonat factorilor strategici și comerciali și economici Tipuriletopografice (sau peisaj) de locații rezonabile ale resurselor de așezări sunt puține Acestea sunt suprafețele teraselorde râu, capace, dealuri (rămășițe de terase), bazine la lac, pași de pârtii de munte, fundul văilor sau combinațiadintre tipurile de relief menționate („Oraș pe șapte dealuri”) Fiecare tip de decontare este responsabil pentrupropriile caracteristici ale microclimatului Aceste caracteristici microclimatice pentru fiecare locație au fost luateîn considerare experimental cu aspectul gratuit al așezărilor pentru perioada de dezvoltare de sine Contabilitateaexpresului - - înțepătură în principal în aportul zonelor adverse, transferul dezvoltării mai sus sau mai jos de -alungul pantei, mai aproape sau mai departe de suprafața apei (de la „umed”) etc Orez Aspectul cadrului de susținereal reinstalării popoarelor din Rusia, conform G M Lappo [ ] ținând cont de tipurile de peisaje de mediu în conformitatecu A G Isachenko [ ] Grupurile de peisaje (prin gradul de condiții favorabile pentru viața populației): i -defavorabil, ii - neprofitabil, iii - relativ favorabil, iv - favorabil, v sunt cele mai favorabile;A - Peisaje simple,B - Peisaje de munte În cele mai vechi timpuri, schimbările în condițiile climatice ale zonelor individuale și alețărilor întregi s -au reflectat în proiectarea și aranjarea caselor - în predominanța clădirilor îngropate sau de sol,utilizarea tranzițiilor acoperite sau respingerea acestora, forma și designul acoperișului, sexului, geamurilor de genetc ■ Dispunerea regulată modernă a orașelor industriale, din cauza factorilor economici și sociali, practic nu apărăsit tehnicile și posibilitățile anterioare stabilite empiric de a ține cont de factorul climatic (cu excepția,poate, de protecția eoliană și de respectarea Norme de insolare) Umplerea văilor și înfășurarea dealurilor reducvariegarea condițiilor climatice naturale Creșterea căldurii clădirilor, redistribuirea mecanică a precipitațiilorsolide pe teritoriu, o emisie de nuclee de condensare, ceea ce duce la creșterea ceațării și apariția fraierilor și aaltor tipuri de efecte tehnogene asupra climatului duce la formarea de noi caracteristici ale condițiilor climatice înHabitatul uman urban - - Consecințele adverse de mediu și climatice la o anumită limită se dovedesc a fi mai rapide șimai profitabile pentru a compensa mijloacele tehnice, neglijând posibilitățile de aspect și dezvoltare Aceste problemesunt adesea ignorate în mod conștient de dragul de a păstra funcțiile economice și administrative ale așezărilor, carese schimbă în vremurile istorice este încă mai rapidă decât condițiile climatice Și capacitatea oamenilor de a se adapta la ei Din aceasta urmează „temporalitatea” acțiunii factorilor socio-economiciai formării orașului în raport cu „constanța” dorinței oamenilor de a trăi acolo unde, conform indicatorilor climatici,sunt confortabili și nu acolo unde este „necesar ”Din orice alte puncte de vedere Trebuie menționat că principiulconfortului vieții se aplică cu ușurință pe orice scară geografică și arhitecturală și de construcție Pornind de lascara continentelor și se termină cu un living separat, o persoană se va căuta pe sine cel mai confortabil loc pentrureședința permanentă Atunci când analizăm posibilitățile de utilizare și gestionare a caracteristicilor climatice localeatunci când planificați și dezvoltați așezări, un mare interes este experiența istorică obținută în planificarea urbană,integrând rezultatele căutării empirice a condițiilor de viață optime pe teritoriile stăpânite timp desecole Contabilitatea climatică în aspectul și dezvoltarea la începutul dezvoltării teritoriului se află, în primulrând, în utilizarea caracteristicilor mesoroplicurilor, care protejează așezarea, în principal de expunerea adversă avântului (Valile, Bay ) După aceea, lupta pentru confort începe cu metode de arhitectură și de construcție, ținândcont de resursele și capacitățile „sprijinului ingineriei” al dezvoltării (încălzire, apă, relații de transport) Estesemnificativ faptul că orașele istorice, ca obiecte meso și micro-scară care au apărut în timpul reinstalăriietnosociumului, se găsesc în anumite moduri ale punctelor fenomenale ale planetei, care au caracteristici specifice demediu ale teritoriilor, inclusiv climatice, Asigurarea menținerii sănătății umane [ ] Conform cercetărilor [ ; șicolab ], Multe așezări din partea europeană a Rusiei (și nu numai aici) de milenii au fost reluate în aceleași locuri,care s -au dovedit a fi cele mai convenabile, sau cel puțin în teritoriile de peisaj în sensul peisajului Acest fapt nepermite să vorbim despre continuitatea experienței de adaptare K - - mediul natural (inclusiv condițiile naturale-climatice), dar și despre varietatea mică de tipuri de localități care îndeplinesc cerințele așezărilor Toți locuitoriiau nevoie: - Corpuri de apă ca surse de alimentare cu apă, rute de transport, uneori - surse de resurse de pește;-terenuri extrem de productive (terenuri de vânătoare, pășuni, câmpuri de fân), care răspund de obicei la Ribal, inclusivcâmpia de inundații, peisaje;- Siguranța inundațiilor Aceste cerințe sunt îndeplinite de marginile teraselor inundate,care sunt multe în Europa de Est, rămășițele teraselor inundate din câmpia inundațiilor sau a țărmurilor destul deînalte ale lacurilor mari, dintre care (lacurile) sunt relativ puține în estul Europei Este vorba despre astfel delocuri care includ toate așezările permanente ale timpului de lungă durată Mai târziu, așezările industriale pot intraîn alte condiții, în Rusia, în condițiile altitudinilor de straturi de apă sau a pârtiilor de picior cu caracteristicilecorespunzătoare ale climatului (vânturi, în formă de zăpadă, puterea verticală a celeii de ceață-peste partea inferioarăa fundului Valea sau deasupra lacului etc ) Câteva informații care, în opinia noastră, au o atitudine față de aspectulîn raport cu caracteristicile climatice ale unei anumite zone, pot fi prezentate în forma următoare (date despregrupurile Volga și Kama superioare) Au apărut cele mai vechi așezări permanente permanente, de an sau de iarnă: - Înstepele și pădurile -pândte din Europa de Est în urmă cu , mii de ani în urmă, odată cu dezvoltarea agriculturii și areproducerii bovinelor submarine - cultura „Andam Andam”, etc -Na în banda forestieră-acum mii de ani, în special pepescarii sedentari („Cultura ceramicii agitate umede”);În urmă cu aproximativ mii de ani-la cele mai numeroase triburide creștere a bovinelor și agricole („Cultura ceramicii cordonului”) Aceste așezări, unde trăiau mai multe zeci deoameni, erau de obicei mici, până la - de locuințe, cred ei, acestea erau așezări ale genurilor individuale Ausupraviețuit până la sfârșitul mileniului I, când au apărut orașele slave de est Modificările de așezări care seîntâmplau pe măsură ce ferma complicată au fost complicate în zonarea lor, adică Apariția cimitirelor separat delocuințe, locuri de sacrificiu, cororale, pătuțuri de iarnă pentru bovine, instalații de depozitare a alimentelor și - - pentru bovine, ateliere pentru fabricarea pietrei și acum aproximativ , mii de ani - arme de bronz etc Putemspune că această zonare ar putea fi de natură de mediu „pe factorul de poluare chimică a atmosferei” De la aparițiacazurilor de pericol militar în urmă cu aproximativ , mii de ani (sosirea experienței de luptă a triburilor agresivedin sud), au început să apară așezări fortificate Ei s -au diferențiat de primul, în primul rând, prin plasarealocurilor protejate de relief (de exemplu, șefele de râu, rămășițele teraselor etc ), în al doilea rând, o dezvoltare mai densă Ulterior, așezările au fost consolidate cu tehnici de inginerie cueliberarea de structuri defensive într -o zonă funcțională specială Un nou val de fortificații în masă a apărut înKievan RUS, iar mai târziu în statul Moscova - în secolele II -X și, respectiv, în secolele XIO -XP Conform dezvoltăriia culturi arheologice, ale căror transportatori au venit în Volga superioară și Kama acum - , mii de ani dindiferite locuri (din Occident, din sud, din vestul Siberiei), este clar că case individuale din așezările au fost adeseaconectate treceri acoperite În perioada de , - , mii de ani în urmă, tranzițiile au fost construite mai rar, întrucâtîn ​​loc de jumătatea anterioară -terenuri, case de exploatare bazate pe sol au început să fie folosite din ce în ce maides (în special, clădirile asemănătoare cu coliba -pentru prima dată acum aproximativ , mii de ani) Arheologii [ ]asociază aceste schimbări cu întărirea comunităților tribale și cu diviziunea lor ulterioară în familii mari (înlocuințe izolate) În sensul fizic, următoarea concluzie este probabilă: locuințele au devenit mai puțin sensibile lafrig și la zăpadă și focuri de zăpadă din cauza progresului în instrumentele de muncă (construcție, recoltareacombustibilului etc ) și o scădere a severității climatului Conform datelor arheologice, priozerul și așezările promisedin când în când, de regulă, odată cu schimbarea „culturilor”, a căror viață caracteristică este de câteva secole, aufost transferate în locuri superioare (terase râurilor), în funcție de orice non -Ceselor comunicate Arheologii cred căpoate a fost o îndepărtare de pericolul inundațiilor Informațiile despre astfel de evenimente sunt mici, de aceea nu daumotive pentru concluzii stricte, dar dacă căutați cauze naturale, atunci nu este corect să vă aflați doar peinundații Poate că încălzirea climatică și legată de această încălzire, o creștere a cantității de precipitații,umiditatea solului și a aerului a dus la o creștere a repetabilității ceaței, crescând înălțimea acoperirii de zăpadă,probabilitatea de bulgări de zăpadă, inundații teritoriului și Alte deteriorare - - gropi ale condițiilor de viață pebenzile de coastă Transferul de așezări în locuri mai mari și deschise pentru vânt a ajutat să scape de acesteprobleme Astfel, se poate spune că, dacă anterior, caracteristicile climatice locale ale văilor, canalele și bazinele aufost utilizate în plasarea așezărilor cât mai aproape de suprafața apei, atunci atunci când se schimbă condițiileclimatice în direcția umidității superioare pentru a combate consecințele Dintre aceste schimbări, au început să sefolosească caracteristicile climatice ale înălțimilor Desigur, condițiile climatice nu ar putea fi singurul motiv pentrutransferul de așezări Au fost alte circumstanțe Acestea, în special, includ caracteristicile agriculturii De exemplu, oscădere a rolului pescuitului în furnizarea alimentelor și deplasării de către agricultură și creșterea bovinelor, ceeace a dus la o scădere a dependenței de proximitatea corpului apei Ar putea exista și alte motive Caracteristicileclimatice ale evoluției sistemului de relocare în Rusia Dezvoltarea structurală și morfologică a orașelor din parteaeuropeană a Rusiei au avut următoarele caracteristici comune Unele dintre așezările tipurilor descrise mai sus înmijlocul și a doua jumătate a erei mileniului I au fost un „probatod” Acestea au fost centre tribale (inclusiv slavă),care au primit unele management și meșteșuguri și meșteșuguri datorită dezvoltării comerțului (comerțului) de -a lungulrutelor fluviale În acel moment, tranzacționarea în insecuritatea așezărilor și accesibilitatea la transport (prin apă)a dus la o creștere a probabilității atacurilor asupra orașelor Pentru a proteja împotriva atacurilor și jafurilor,centrele tribale au început să se consolideze, să fie îngrădite de gardul de pichet, gropi, arbore etc , care a servitca cauza termenului „oraș” (incintă - de unde și „orașul”, „orașul” )Conform teoriei originii și dezvoltării orașelordin Rusia [ ; ], orașul „real” a inclus: - Centrul administrativ este „ODIC” princiar (Cetatea Siege), unde au fostpăstrate diverse provizii în caz de atac inamic;-Prădări comerciale și artizanale, de obicei necurate, mai puțin demulte ori întărit, dar mai slabe decât „retenția”;- Grădini, grădini, pășune pentru bovine, pustie La început, odată cuplasarea gratuită a dezvoltării, apoi cu un aspect al străzii, orașele erau mici (până la mai multe DE - - SyatkovGA), adică De obicei, erau așezate în limitele unui element de relief: o terasă, un deal etc , precum așezăriledogoriene Din secolele XI -XII ca tranzacționare, meșteșuguri și creșterea populației și a trupelor (echipelor) orașuluiau început să crească În termeni cei mai generali, istoria creșterii orașelor din statul Moscovei, potrivit cercetării[ ; ], este asociat cu următoarele evenimente: - Xhh Century - o creștere a numărului de cetăți pe căile navigabilestăpânite;- Din secolul al XIV -lea - o creștere a numărului de mănăstiri extinse, unele dintre ele s -au transformatulterior în orașe și apariția așezărilor comerciale (metalurgice, salvar etc );- Din secolul al XV -lea - apariția centrelor industriale detip de fabricație (de exemplu, metalurgie și prelucrare a metalelor în Tula);-Prom din secolul al XVI-lea-extindereastatului, construcția multor noi orașe de cetate la granițe, pe țările nou-stăpâne (aproximativ au fost construiteîntr-un secol al XVI-lea);-DE din secolele XVII-XVIII-apariția focarelor industriei miniere și miniere din Urals;-Sesedin secolul XIX-creșterea numărului și valorii nodurilor de transport la intersecțiile de coacere a apei;- XX Century -O creștere extrem de rapidă a industriei și a rutelor, orașe industriale și „transport” și aglomerații Proiectareaconstrucției și reconstrucției orașelor într -un context istoric a avut unele caracteristici caracteristice Până însecolul al XVI -lea, nu a existat niciun design oficializat, deși a fost luată în considerare experiența de multe mii deani a așezărilor Dogorod Cele mai vechi orașe slave de est au fost plasate în locurile care au fost stabiliteanterior De la sfârșitul secolelor XV - începutul XVI, au fost introduse standarde de stat pentru proiectarea șiconstrucția de noi și reconstrucția orașelor vechi În special, locurile de noi orașe (cetăți) au fost alese prindetașamente speciale de recunoaștere în conformitate cu ordinele regale Atunci când aleg și proiectează pentrufurnizarea de șantier, aceștia au luat în considerare: mesaje, rezerve de pădure și terenuri adecvate pentru fermă șiposibilitatea apărării De dragul creșterii capacităților de apărare ale orașului, au fost puse pe țărmurile înalte alerâurilor, care ar putea fi spălate, târâtoare și luptă Multe orașe au fost transferate, reconstruite, consolidate, etc ,unele dintre ele până la timpul nostru suferă de probleme nerezolvate (de exemplu, Saratov) Acestea De dragulintereselor capacităților și resurselor de apărare - - sprijinul constructorilor urbani a neglijat proceselegeologice și naturale periculoase În - , a fost făcută o reformă administrativă în Rusia, care, în special, anecesitat reamenajarea tuturor orașelor, care constau în înlocuirea planificării anterioare, libere, cu un regulat maistrict Din cele de orașe din Federația Rusă, construite înainte de , în originea lor inițială, sunt: ​​cetăți - %;Așezări agricole - %;unități de transport - %;mănăstiri - %;Centre industriale - % Acest lucru arată căeconomia, ca bază de formare a orașului, nu a fost niciodată un factor de frunte în apariția și funcționarea orașelor Înciuda acestui fapt, din aproximativ de orașe existente în prezent în Federația Rusă, cele mai multe dintre ele aufost construite în secolul XX în locuri noi în „câmpul curat” bazat pe deciziile organismelor directive Care sunttrăsăturile naturale, inclusiv caracteristicile climatice, ale zonei, reflectate în dezvoltarea istorică a planificăriiși zonării orașelor?Înainte de reforma din - , orașul „s-a contopit organic cu peisajul” [ ] și a avuturmătoarele caracteristici caracteristice ale organizației lor privind zonarea funcțională: Centrul administrativ șireligios (Kremlin);POSADS cu o populație mixtă și „licitație”;așezări cu o populație profesională (Streletsky, Yamsky,Fishing, Royal, Craft);mănăstiri din suburbii cu curțile, grădinile, grădinile - ceea ce acum se numește în mod obișnuit„fermă auxiliară”;Alte „zone” asociate cu marine, depozite, ateliere și fabrici etc Sau gravitarea spre ei La începutuldezvoltării sale, Moscova se încadrează treptat și destul de liber în relief și într-o rețea hidrografică, având unaspect liber-concentrat radial, care, fără îndoială, a luat în considerare caracteristicile climatice aleteritoriului Deși cantitativ, destul de corect, nu există nicio evaluare a acestui lucru în literatura de specialitate,există numeroase informații care servesc ca o ilustrare a unei astfel de contabilitate Așadar, în lucrările sale,Ambrose Contarini, ambasadorul venețian de la Curtea Persană, trecând Moscova în la Marele Ducesa Sofya Viktorovna(Vasily I văduvă), pi - - Sal, care „ la sfârșitul lunii octombrie, Râul care curge în mijlocul Moscovei, esteacoperit cu gheață puternică, pe care comercianții își pun băncile cu mărfuri diferite, aranjând astfel o întreagăpiață, încetează să tranzacționeze aproape complet în oraș Ei cred că acest loc, protejat din toate părțile, este maipuțin sensibil la influența frigului și a vântului ”[ ] Sub Ivan cel Teribil, care a început schimbările mari descară în dezvoltarea și aspectul Moscovei, întreaga parte de vest a orașului a fost ocupată de așezarea Oprichniki,aranjată pe locul șantierelor disparate existente anterior Doar așezările de palat, bisericile și mănăstirile cu ocoafură au fost lăsate în această parte a orașului Mulți metri de nobilime și biserici stăteau în spatele ineluluimodern al bulevardului, între râul Moscova și strada Herzen până la inelul de grădină, adică Tot în sectorul vestic alorașului Spre deosebire de jumătatea vestică a orașului Est A fost stăpânit într -o măsură mai mică și populat în principal de așezările „negre” ale comercianților șiartizanilor Acest lucru arată că deja în secolul al XVI -lea sectorul occidental al orașului era mai „prestigios” și„ecologic” Printre alte motive, acest lucru poate fi asociat cu trăsăturile climatice ale terenului, în primul rând - opredominanță a vânturilor occidentale, ca urmare a cărei incendii care au distrus adesea Moscova din lemn răspândită înjurul orașului de la vest la est Datorită aglomerației puternice și a predominanței copleșitoare a clădirilor din lemndin Moscova din acea perioadă, întregi sferturi de planificare urbană au fost supuse distrugerii pentru mult timp dupăea Principalul mijloc de combatere a focului nu a fost stingerea clădirilor arzătoare cu apă, ci demontarea (prăbușirea)clădirilor din jur Să dăm o descriere a unuia dintre cele mai devastatoare și, prin urmare, cunoscute incendii care auavut loc la Moscova la sfârșitul lunii mai (în timp ce un incendiu din structurile de lemn căzute, o deteriorare agalocolului King, aruncat doar cu un an înainte) [ ] Traseul răspândirii focului în oraș este prezentat înfig Există un alt model interesant în dezvoltarea Moscovei din acea perioadă, care poate avea o justificareclimatologică Prima producție de cărămidă și mortar de var a fost organizată (sub Ivan III) la est de centrulorașului;Fierarii și mirele din curtea tunului au fost așezate la nord-a-estul gri al Kremlinului;Pentru deservireaCurții Oprichnaya (a se vedea mai sus), la fundația sa de nord -est a acesteia, așezările de „oxigen” au fostsoluționate, pregătind varză acidă, castraveți și alte murături și - PUC pentru curte și gardieni Răspândireafocului la Moscova într -un incendiu în mai „a luat foc în spatele podului Borovitsky de pe Znamenka, în parohiaC Antipia, at the Kolymazhsky bridge, in the courtyard of Prince Fedor Golitsyn or Alexander Miloslavsky, in theafternoon of the watch ', the flame spread to the palace of the Princess of Ekaterina Ivanovna, from there to theKremlin, where the Stables amuzante, o curte mai caldă și palatul regal au ars la palat, de asemenea, catedrale,mănăstiri și ferme și toate colegiile, biroul și Ceichhaus După aceea, în China Gorod, rânduri, camere de zi șimănăstiri În orașul alb, au ars prin Znamenka, Arbat, Tverskaya, potrivit Petrovka și doar acele locuri care stăteauîmpotriva Kremlinului, și nu în orașul foarte albă [inelul bulevardului], apoi aruncat prin Neglinnaya și aici ,pornind de la China chiar conform Chinei Orașul Alb, ars de -a lungul Crăciunului, Sretenka și Yauzskaya, cu excepțiaunei curte de tun, și în fluture și pokrovka, atât în ​​alb, cât și la pământ, toate arse și, în plus, noul și noul șiStrăzile vechi de bassing arse în Elokhov și întreaga așezare germană [Baumanskaya St cu alei] și Palatul SlobodskyE I V [Palatul Lefortovo], apoi aruncat la spitalul din Lefortovo Sloboda Incendiul a continuat până la a m , pe mai Acesta a fost ars la Moscova de Biserici, Mănăstiri, Rich, Șantiere, Băi și așa mai departe, doar , oameniiau fost arse de Instigatorul fetei de foc Marf Gerasimov a fost prins la iunie în timpul publicației [public] ars ”- - Kvass, precum și șantiere separate „Kalashniki”, brutari care au făcut Kalachi Toate aceste producțiisunt asociate cu eliberarea de substanțe suspendate, produse de combustie a combustibilului în cuptoare și forje șimirosuri înțepătoare S -ar putea să fie bine faptul că plasarea lor din partea de margine în raport cu Kremlinul șiașezările „poporului suveran” a fost o încercare de a -l proteja pe acesta din urmă de poluarea atmosferică cuemisiile Astfel, contabilitatea empirică a condițiilor naturale și climatice a dus la începutul zonării funcționale aaspectului stabilit în mod natural al vechilor orașe rusești, care, potrivit lui G M Lappo, există „ o realizareminunată a artei urbanelor” Aceeași opinie este exprimată în alte studii [ ; ] Din păcate, aspectul obișnuit, care aurmat reformei din - , a rupt fosta legătură organică a orașului cu terenul și condițiile sale naturale-climatice Consecințele acestui decalaj sunt resimțite din ce în ce mai mult, în special în orașe atât de mari și celemai mari precum Moscova Aspectul climatic din istoria dezvoltării urbane enumerate deasupra principiilor organizăriiclădirilor și a cerințelor pentru clădiri datorate condițiilor climatice, deoarece așezările și crearea cadrului dereglementare pentru construcție au ieșit din dezvoltare naturală liberă Până în prezent, toate tipurile de instruire deproiectare au fost clar formalizate, ceea ce într -o anumită măsură interferează cu adoptarea deciziilor de proiectarecare sunt suficient de luând în considerare necesitatea optimizării condițiilor climatice locale Pe de altă parte,principiile generale ale planificării urbane, înregistrate în literatura de reglementare relevantă, iau în considerareparțial experiența istorică acumulată și includ componenta sa care îndeplinește găsirea găsită modalități empirice (experimentate) de a adapta așezările la condițiile climatice, inclusiv cerințele de mediu urbanelocale și strâns legate S -a menționat mai sus că, de la început, plasarea producției la Moscova a avut semne de „zonarefuncțională” modernă, a ținut cont de direcția predominantă a vântului și de organizarea decalajului teritorial necesarpentru dispersarea în atmosfera emisiilor către Cele mai multe teritorii urbane populate dens Aceste cerințe au apărutdin obiectiv - - dar au fost îndeplinite și de subiecții inițiativei activității economice, de la aspectul Moscoveidin momentul fondării sale și, cel puțin până la secolul XPI, a mers spontan în jurul Kremlinului, care a fost cel maimare Centrul de planificare al orașului Apariția primelor instalații din industrie la Moscova, cauzată de necesitateaproducerii de materiale de construcție pentru construcția de piatră, poate fi atribuită a doua jumătate a secolului alXV -lea În , construcția zidurilor de cărămidă și a turnurilor din Kremlin a început în granițele moderne,Consiliile de presupunere, Buna Vestire și Arkhangelsk, camera granulară și alte structuri au fost construite îninteriorul Kremlinului Arhitectul Aristotel Fioravti, care stătea în fruntea construcției, a organizat producția decărămidă și var în Calnitnitnkov Argila, apa și lemnele de foc necesare pentru producerea de cărămizi ar putea fi găsiteși mai aproape de șantierul În acea perioadă, „umărul cartelor” de la Kremlin la Calniks era considerat foartesemnificativ, dar la o distanță mai mică de Kremlin și de dezvoltarea din jur, această producție a decis să nu seorganizeze Un alt tip de industrie care a existat în Moscova în orice moment - Forge - a fost, de asemenea, plasat înconformitate cu anumite reguli Potrivit ambasadorului Elisabetei englezei din Moscova, Gils Fletcher, care datează din , „ Forgurile erau la marginea orașului și existau spații libere între ele și sferturi rezidențiale” [ ] Acum amnumi aceste lacune teritoriale „zone de protecție sanitară” În , sub țarul Alexei Mikhailovici, pentru reparareazidurilor din Kremlin, Kitay-Gorod și Orașul Alb, fabrica de cărămidă a fost organizată în Danilov Sheds, lângămănăstirea Danilov Mai târziu, în secolul al XVII -lea, producția de cărămidă a unui ordin de piatră a fost aranjată înspatele porților Kaluga și în Khamovniki Și asta în ciuda faptului că, după ciuma ciumei din , care a pretins maimult de / din populație, multe terenuri erau goale la Moscova În a doua jumătate a secolului al X -lea, fabricile auînceput să apară la Moscova, conform diferitelor industrii (sticlă, hârtie, fier, pulbere), care se aflau și în afaraorașului la est de acesta în Izmailovo și Zvezuazi Fundațiile administrative ale reglementării de planificare urbană auînceput să fie introduse în Rusia de Petru I și au fost strâns legate de impresiile sale străine În timpul șederii saleîn Europa, a vizitat următoarele orașe mari: Riga, Koenigsberg, Amsterdam, Gaga, Londra, Dresda și Viena Toate orașeledin Europa de Vest văzută de Petru aveau o asemănare cu Moscova Singura diferență a fost aceea că aspectul lor RA - -diagnosticare a fost complicat de prezența mai multor centre care au îndeplinit diverse funcții și un număr mare desuburbii apropiate de orașe [ ; ; ] Noul pentru țar a fost o dezvoltare continuă de piatră de -a lungul principalelorautostrăzi ale orașului, clădiri chestionate și pavajele străzilor de piatră Un astfel de aspect și dezvoltare nu aucontrazic caracteristicile naturale-climatice ale orașelor occidentale, care au un climat mai moale și confortabil, maislab decât la Moscova, exprimat prin condiții meteorologice extreme Cu toate acestea, Petru a decis să -și apliceimpresiile europene în orașele rusești Cât de rezonabil a fost, se poate judeca cel puțin prin modul în care europeniiînșiși au reacționat la confortul climatului din Moscova Așadar, împăratul austriac austriac Leopold I în - Baronul Augustin Meyerberg a scris: „Casa pentru spațiile noastre a fost rezervată destul de spațioasă și piatră, ceeace este rar la Moscova, pentru că majoritatea muscovitelor trăiesc în lemn Cu doar câțiva ani în urmă, mulți dintre eiau început să se construiască acasă din cărămizi sau din vanitate sau pentru faptul că este mai sigur să trăiești în eledin focuri foarte frecvente Cu toate acestea, construiesc dormitoare din buștenii de pin, iar pentru comunicare suntcusute cu mușchi, spunând că varul are întotdeauna o proprietate dăunătoare pentru sănătate, ceea ce esteadevărat Răcelile reci de iarnă au o forță atât de piercing, încât își croiesc drum prin cei mai groși pereți cuumezeală și, înghețându -le, le acoperă cu coroana de zăpadă: am văzut -o de multe ori eu ”Astfel, construcția pietreia fost forțată în condițiile noastre, iar copierea orb a tehnicilor de planificare și dezvoltare din Europa de Vest nu aputut aduce rezultate pozitive Cu toate acestea, Petru a început construcția Sankt Petersburg conform modeluluioccidental - cu centre divizate (administrative, spirituale, Comercial), suburbii și o dezvoltare frontală continuă față a autostrăzilor principale Principii similare au foststabilite în planuri pentru dezvoltarea ulterioară a Moscovei și a altor orașe pentru a le oferi o specie„europeană” Dacă construcția Sankt Petersburg a fost realizată de la începutul „Planului de arhitecți”, atunci laMoscova, un arhitect pentru reglementarea dezvoltării a apărut abia la începutul anilor Planurile sale nu acoperăîntregul oraș și nu se bazează pe decrete suverane individuale pe tipuri sau teritorii de construcție, ci au avutprincipii generale de reglementare, ceea ce ne permite să vorbim despre originea sub Petru Prima Pla - - peMoscova În conformitate cu Petru, a apărut și „instrucțiunea” cancelariei Ober-Police, care a fost responsabilă deproblemele de construcție de la Moscova, care a codificat toate decretele și decretele emise anterior privinddezvoltarea și îmbunătățirea Moscovei și a mai multor noi au fost introduse Această instrucțiune poate fi numită primulanalog al standardelor moderne pentru planificarea și dezvoltarea Moscovei [ ] Reglementarea condițiilor climaticelocale include următoarele paragrafe ale acestei „instrucțiuni” § obligat să se construiască liniar pe străzi șice lățime ce stradă este pe cărțile scribului § obligat în centrul orașului să construiască noi case din piatră § aobligat camerele de piatră construite de -a lungul străzilor, să se închidă cu vecinul, pentru care, la construire,părăsesc cărămizile emergente § obligat să acorde atenție îmbunătățirii țărmurilor râurilor, punând bazele instalăriistrăzilor de terasament din Moscova „Instrucțiunea”, constând din de paragrafe, conținea alte dispoziții careafectează direct sau indirect microclimatul dezvoltării urbane Astfel, sub Petru I, dezvoltarea spontană a orașelorrusești a pus capăt reglementării administrative a aspectului lor Acest lucru a dus la încetarea implementării înelaborarea principiilor acumulate empiric și s-a aplicat timp de secole pentru a crea condiții de viață confortabile,ținând cont de caracteristicile naturale-climatice ale locurilor de relocare și la aplicarea normelor și regulilorîmprumutate de Peter în Europa de Vest, al cărei climă este mult mai moale și mai confortabilă decât rusă Înconformitate cu Petru I, tendința stabilită anterior a fost păstrată în plasarea producției În , „Fabrica delenjerie și fermă” de stat -de stat a fost fondată pe locul Khamovna Sloboda În același an, uzina de oglindă de stat sebaza pe Munții Sparrow Dar majoritatea fabricilor, a căror adresă era cunoscută, se afla în partea de est a orașului depe Yauz și în spatele acestuia: The Paper Factory ( ), Tanny and Pavement Courtyard ( ), The Stocking Manufaction( ), Noua „Curte cu dimensiuni de cablu” ( ), „Hat Yard” și „Pile Mill” ( - ), The Sugar Factory ( ),„New Linen Courtyard” pe Yauz ( ), etc Principiul reglementării administrative a aspectului și dezvoltării care afost deregrisă Moscova - - în comunicarea cu condiții naturale -climatice, s -a reflectat în decretul din iunie privind dezvoltarea unui număr mare de locuri în care au fost distruse ca urmare a faptului Următorul foc grandios:„Imp Imp Majestatea [Anna Ivanovna] a indicat locuri arzătoare din Moscova, în spatele Moscovei și la mănăstireaNovinsky a clădirii pentru a face arhitectură și, pentru asta, pentru a închide planul în acele locuri, indiferent dacănu va fi vechea structură de piatră din arhitectură a structurii ”În acest decret, știrile este de a întocmi un planpentru dezvoltarea terenului și construcția conform desenelor arhitecturale, pentru care trebuia să refacă vecheapiatră, rămânând după focul clădirii În limbajul documentației moderne de planificare urbană, un astfel de plan ar puteafi numit „Planul dezvoltării urbane” sau „Proiectul de planificare a districtului” În timpul domniei lui ElizabethPetrovna ( - ), nu a fost introdus nimic fundamental nou în aspectul și dezvoltarea Moscovei Străzile și benzile s-au extins treptat și s -au aliniat, clădirile au fost ridicate conform „liniilor roșii” introduse (termenul a fostintrodus în ), dar construcția din lemn încă a predominat peste piatră Consolidarea finală a documentației de aspectși dezvoltare în planificarea urbană a avut loc sub Catherine II [ ], în care a fost dezvoltată la iulie ,„Planul planificat al orașului pentru orașul Moscova”, de fapt, a fost primul Plan general pentru dezvoltarea șidezvoltarea Moscovei Noile planuri generale la sfârșitul secolului al XVII -lea - începutul secolului al XIX -lea înRusia au primit peste de orașe provinciale Principiile generale pe care le -a supus aspectul lor au fost destul desimple: regularitatea, simetria, zonele centrale extinse ale configurației corecte, străzile drepte Aceste soluții deplanificare, eficiente pentru partea europeană a țării, au fost utilizate cu schimbări minime pe restul teritoriuluisău, fără nicio adaptare la condițiile naturale-climatice de construcție Se credea că Simplitatea și universalitatea planificării sunt mai importante decât alți factori de formare a orașului Într -ooarecare măsură, această abordare s -a justificat Părțile centrale ale multor orașe construite la acea vreme ausupraviețuit până la timpul nostru Acest lucru poate fi finalizat pe aceasta partea istorică a secțiunii privindtopologia arhitecturală și climatică a așezărilor urbane, deoarece după adoptarea primului „plan general” al Moscovei șidupă ea - și alte orașe din Rusia - - Imperiul , evoluția lor naturală s -a încheiat și el Aspectul și dezvoltarea auînceput să nu se supună legilor auto-dezvoltării în cadrul condițiilor naturale-climatice specifice fiecărui domeniu, cialtor legi determinate de conjunctura economică și socio-politică actuală, fără o atenție adecvată a proceselor naturaleși a fenomenelor , în special, condiții climatice În URSS, Departamentul de Decizii de Planificare Urbană șiActivitățile de Planificare Urbană au fost desfășurate central Întrucât, în cadrul sistemului administrativ de comandă,legile economice nu au putut funcționa pe deplin ca factori ai planificării urbane, iar transformările în sine au fostreglementate de sistemul de documente de reglementare (snipuri, standarde de construcție teritoriale și departamentale,diverse instrucțiuni), natural -Aspectele climatice ale planificării urbane au fost adesea ignorate pur și simplu Înaceste condiții, planificarea urbană a fost subordonată unei singure planificări economice naționale, principiile uneieconomii totale administrative de comandă care operează în domeniul evaluării costurilor directe, prioritățileproducției industriale ale unei industrii grele și principiile industrializării în masă locuințe pentru întreaga țară Înacelași timp, principiul minimizării costurilor de non -producție aplicate, care s -a aplicat la cerințele pentrulocuințe, odihnă, timp liber, turism și toate activitățile de agrement Totul a fost calculat pe principiile minimizăriicosturilor, economisirea resurselor, crearea de condiții de producție și condiții minim confortabile pentru populație Îngeneral, în URSS a existat un nefiresc, contrar istoriei planificării urbane a formării centralizate a dezvoltăriistatului în orașe și sate [ ] Trebuie adăugat că proiectarea clădirilor rezidențiale și publice a fost realizatăcentral Proiectele tipice pentru diverse regiuni ale RSFSR și întregul URSS au fost dezvoltate la Moscova, Leningrad,Kyiv, Tashkent Ceea ce a fost proiectat la Moscova trebuia să fie construit în Orientul Îndepărtat, în Siberia, înCaucazul de Nord Desigur, în cadrul unui astfel de design, au apărut soluții de construcție care nu au luat înconsiderare condițiile naturale și climatice locale Pentru dezvoltarea Moscovei, epoca sovietică a fost caracterizatăprin respingerea curților închise și tranziția la o dezvoltare dispersată, în primul rând de linie Dezvoltarea în masă afost realizată de unul sau două tipuri de clădiri rezidențiale industriale stăpânite de DSK Organizația a fost extrem desimplificată - - serviciul cultural și intern al populației O astfel de dezvoltare a fost caracterizată prin schemă,monotonie și confort scăzut Cu toate acestea, unele semne de contabilizare a condițiilor climatice în aspectul Moscoveidin acea vreme sunt încă urmărite Aceste caracteristici, moștenite din aspectul istoric, sunt implementate sub forma„dungi de ventilație” atât de numite în planul principal din pentru a asigura schimbul de aer al orașului cusuburbiile și „zonele climatice” pentru a îmbunătăți condițiile de mediu Majoritatea acestor dungi și zone trebuiaueliberate din sursele de poluare a aerului O atenție considerabilă a fost acordată și teritoriilor amenajate Pădurileexistente din suburbii trebuiau să se extindă și să creeze un singur sistem de spații verzi, inclusiv LPZP (centura deprotecție a pădurilor), pădurile orașului și parcurile forestiere, precum și pătratele și bulevardele din zonelerezidențiale conexe Astfel, a fost planificat crearea unui sistem unic continuu de spații verzi, jucând funcția demediu, inclusiv funcția de a crea condiții climatice favorabile în oraș Aceleași intenții de planificare urbană suntpăstrate în planul general actual pentru dezvoltarea Moscovei pentru perioada până în Cu toate acestea,implementarea lor atât la nivel de oraș, cât și la nivelul microdistrictelor și teritoriilor individuale ale complexuluinatural lasă mult de dorit Capitolul Caracteristici climatice și climatice locale Conceptele de bază aleclimatului și al vremii sunt starea atmosferei de pe suprafața Pământului, precum și în straturile superioare aleatmosferei implicate în activitatea economică (radio și televiziune, clădiri înalte, transport aerian), se numește vreme[ ; ] În orice loc al Pământului, vremea în diferite perioade de timp este în stări diferite Acest lucru se întâmplă caurmare a proceselor circulante care curg în atmosferă, schimbând constant vremea Caracteristici meteorologice, astfel Deoarece temperatura și umiditatea, tulburarea, precipitațiile atmosferice, direcția și viteza vântului se numescelemente meteorologice Modul meteo este înțeles că înseamnă schimbarea perioadelor cu diferite tipuri - - vremeadatorată transferului în această zonă geografică a maselor de aer de origine diferite și a tranzacției acestora Deci, deexemplu, masele de aer care vin în câmpia rusă pot fi împărțite în mase de aer de origine marină și continentală, acăror raport termic se schimbă în funcție de sezon: în partea rece a anului, masele de mare sunt mai calde decâtContinental, într -o parte caldă a anului - invers;În conformitate cu aceasta, se schimbă!Un set de tipuri de vreme înjumătate rece și cald ;Cu toate diferențele dintre vremea vremii individuale, luni și ani în fiecare zonă, se poatedistinge un climat foarte specific ;Clima se numește totalitatea condițiilor atmosferice (vremea) inerente acestei zone,în funcție de poziția sa fizică și geografică Poziția fizico-geografică înseamnă nu numai lățimea, longitudinea șiînălțimea deasupra nivelului mării, ci și ușurarea, poziția obiectelor relative de apă, solul, acoperirea vegetației,alte caracteristici ale suprafeței și peisajului sub-stupery, care oferă stabile Influență asupra stării atmosferei desuprafață • „Principalele motive pentru formarea condițiilor climatice specifice unui anumit teritoriu suntcaracteristicile circulației atmosferice care determină cursul sezonier și repetabilitatea situațiilor sinoptice peacest teritoriu, A;Capacitatea sa de a -și crea propriile mecanisme de circulație mai mici, transformând proprietățilemaselor de aer care vin pe acest teritoriu În orașe, transformarea aerului este asociată în principal cu o modificare astructurii echilibrului termic, ceea ce duce la aportul unei anumite cantități de energie termică în stratul de echipăal atmosferei Prin urmare, suficient de mare în zonă, teritorii construite formează condiții climatice speciale caresunt diferite de condițiile climatice ale peisajelor naturale care le înconjoară Clima orașului are un impact asuprapopulației și, practic, asupra tuturor tipurilor de activități economice - construcția și funcționarea clădirilor,drumurilor, podurilor, rețelelor de inginerie (în principal canalizarea și aprovizionarea cu căldură) Cele maiimportante din punctul de vedere al analizei arhitecturale și climatice prin caracteristici climatice sunt: ​​radiațiasolară (directă și împrăștiată);regim de temperatură și umiditate;Înnorat și cantitate de precipitații;Direcția șiviteza vântului, natura impecabilității sale și repetabilitatea calmului Acești parametri climatici din complex șifiecare până la - - afectează regimul și condițiile de funcționare ale clădirilor, structurilor, ingineriei șiinfrastructurii de transport ale orașului Dacă vorbim despre influența microclimatului asupra unei persoane situate înspațiul deschis situat în climatul temperat al dezvoltării urbane, atunci nu este un factor climatic particular separat,nu unul sau altul din starea sa, ci o realitate obiectivă ca Vremea, adică Combinația multor factori meteorologici dinagregat care afectează o persoană și determină starea acesteia Prin urmare, din punct de vedere fiziologic, cel maiimportant S este caracteristica climatului terenului printr -un posibil set și probabilitatea de a repeta anumitevremuri O astfel de abordare a analizei climatice, fiind o secțiune a climatologiei generale, a fost numită„climatologie complexă” [ ] Din punct de vedere fiziologic, putem vorbi despre două moduri de expunere la vreme asupraunei persoane Primul este influența sa asupra stării termice a unei persoane, al doilea este efectul său asuprapsihicului Acesta din urmă este posibil chiar dacă o persoană nu este expusă direct la vreme Acest lucru se datoreazăunui complex complex de reacții reflexe și mentale condiționate, care se bazează pe restricția libertății de ședere înaer liber, sau frica forțelor spontane ale naturii Astfel de stări termice nu aparțin subiectului de analizăarhitecturală și climatică Impactul asupra stării termice este interacțiunea obiectivă a organismului cu mediul dincauza transferului de căldură, caracterizat prin gradul de tensiune al mecanismului Principiile normalizării acestuiproces din punctul de vedere al analizei arhitecturale și climatice vor fi descrise în detaliu în partea a -a aacestei cărți Pe baza necesității de a evalua întregul complex de caracteristici climatice simultan, acestea sunt adeseacombinate într -o singură valoare, ținând cont de gradul de influență al unui anumit meteulus asupra unei persoane și amediului urban Astfel de caracteristici, care includ temperaturi eficiente și de radiații, un indicator de confort și unnumăr de altele, sunt numite „indicatori climatici complexi” Cei mai simpli indicatori complexi iau în considerareimpactul Doar două elemente meteorologice, de regulă, temperatura și viteza vântului Există însă indicatori mai complexi care iauîn considerare, de exemplu, echilibrul de radiații sau repetabilitatea și durata diferitelor tipuri de meteo și fenomenemeteorologice adverse (ceață, inversiuni etc ) - - Climatologia urbană a orașului și a scării climatice, cadirecție independentă în climatologia aplicată, a început să se dezvolte în urmă cu aproximativ de ani Dezvoltarea saa fost direcționată, în primul rând, în direcția studierii interacțiunii mediului și a structurilor urbane în timpultransformării antropice a condițiilor naturale-climatice pe teritoriile ocupate de dezvoltarea urbană Una dintreprincipalele sarcini ale climatologiei urbane este aplicarea teoriei climatice și a formării climatice la nevoileplanificării și arhitecturii urbane Interacțiunea climatologiei urbane și a planificării urbane este în contradicții Pede o parte, dezvoltarea mediului urban duce la o schimbare a condițiilor climatice, pe de altă parte, condițiileclimatice sunt incluse în procesul de luare a planificării urbane și a deciziilor de arhitectură și deconstrucție Pentru a sistematiza cercetarea și aplicarea lor la nevoile activității economice în climatologie, sefolosește conceptul de proporții climatice Principalele sunt macro-, meso- și micro-scară {tabel ) Macro esteutilizat în meteorologie și climatologie pentru a studia procesele și fenomenele, ca mărime comparabilă cu emisfera saucu regiunile sale mari (mări, continente), este prea mare și nu este utilizată în analiza arhitecturală și climatică Înclimatologia urbană, luând în considerare amploarea fenomenelor pe care le -a studiat și aplicabilitatea acestora laobiecte ale orașului de diferite niveluri, a fost introdusă o scară „locală” intermediară - Submes -scară (Fig ) Schimbările climatice mezobrare sunt de obicei înțelese ca procesele care apar sub influența unui oraș mare sau aoricărui teritoriu-un lac mare, văi de râu, un masiv de munte etc Clima Moscovei în ansamblu vorbește despre mesolmat,despre climatul regiunilor individuale, sferturile, parcurile forestiere ale orașului - ca sub -subesocolim, despreclimatul spațiilor individuale intra -apă - ca microclimat Scara locală (sub -scară) - O scară care caracterizeazăclimatul din sferturi cu aceeași intensitate a planificării urbane, similar cu morfotipul clădirii, un relief, un singursistem de spații verzi, adică Teritoriu cu repetarea unor condiții similare de microclimat O dimensiune tipică a acesteiscări este de la primele sute de metri la câțiva kilometri Fiecare secțiune a dezvoltării și a șantierelor individualede construcții au pe teritoriul lor și în imediata apropiere - - de la ea propriul microclimat Temperatura aerului șia suprafețelor individuale din această zonă poate varia mai multe grade în puncte diferite la o ușoară distanță una decealaltă și chiar și mici obstacole pot face tulburări vizibile în fluxurile de aer Pentru a descrie procesele climaticeale unei astfel de dimensiuni, se folosesc micro -benzi Scara microclimatică este comparabilă ca dimensiune cu clădiriindividuale, copaci sau grupuri mici, grădini, pătrate, străzi O dimensiune caracteristică este de la m la primelesute de metri, în funcție de contrastul proprietăților fizice ale suprafeței de bază și de dimensiunea clădirilor șistructurilor plasate pe ea În viitor, vorbind despre impactul climatului asupra unei persoane, am considerat că estenecesar să folosim termenul „microclimat”, deoarece este un impact sau oricare dintre caracteristicile sale private înmediul urban în majoritatea cazurilor sunt de natură locală și au o rezoluție spațială de la centimetri la mai mulțizeci de metri b) scara locală (sub-scară) pipf ”- stratul de echipă al stratului inerțial;-Stratul Cabl-^s, "În Fig Schematizarea scării climatice și a elementelor atmosferei pentru condițiile orașului PPS -stratul de frontierăplanetar al atmosferei; GPS -urban strat de frontieră ; psuu este stratul de frontieră pentru condiții naturale; savz-layer de atmosferic impactul în interiorul clădirii b) micro -creme la stratul de rugozitate I Saz Valoricaracteristice, m Micro -Io' IO local IO x meso -io x macro -i io Heterogenitateaspațială a microclimatului urban I Caracteristicile microclimatelor în condiții urbane sunt Determinat de un întregcomplex de elemente meteorologice, fiecare modificată sub influența dezvoltării La principalele elemente meteo careafectează indicatorii bioclimatici ai mediului urban, includ intensitatea solară ■ Radiația și radiația termică astructurilor închise de clădiri și relief (echilibru de radiații), temperatura și umiditatea aerului, vitezavântului Cel mai Modelele generale ale modificărilor acestor caracteristici microclimatice în dezvoltare au fost descrise mai sus Pentrucomoditatea efectuării unei evaluări microclimatice cuprinzătoare a dezvoltării, aceste modificări, luând în considerarecriteriile pentru evaluarea confortului condițiilor climatice, sunt realizate în tabel Pentru cazuri specifice degrupuri individuale de clădiri J în spații verzi etc Evaluarea modificărilor microclimate ar trebui efectuată separat pebaza metodelor specifice și stabilite prin lege generală Anterior, pentru o astfel de evaluare, pot fi utilizateobservații de date Pentru cazuri speciale și clădiri specifice, evaluare microclimatică Condițiile sunt îndeplinite înfuncție de rezultatele unei examinări speciale de teren prin metode de modelare matematică În practica străină șiinternă a planificării urbane, clasificarea climatică a unităților morfologice individuale ale orașului este folosităpeisaje-urbane, realizate din punctul de vedere al analizei arhitecturale și climatice Această clasificare se bazează pedeterminarea parametrilor climatici caracteristici pentru unul sau altul morfotip Tipurile microclimatice de clădiricare s -au distins în același timp, având caracteristici severe ale regimului vântului și temperaturii, naturadistribuției precipitațiilor și a altor caracteristici microclimatice se numesc „climatopuri” Aceste caracteristici suntdeterminate de caracteristici morfometrice - - clădiri, natura îmbunătățirii teritoriului său și intensitateaîncărcăturii tehnogene asupra mediului, în primul rând numărul de consum de energie consumat În practica de planificareurbană, construcția hărților climatice topologice se realizează pe etapele conceptelor de plan director și deplanificare urbană pentru dezvoltarea unor mari teritorii urbane Ca date inițiale pentru o astfel de mapare, se folosescfundamentele topografice ale terenului, funcțional, planificare urbană și zonare peisagistică și fotografii aeriene Cutoate acestea, în oraș, limitele climatopilor nu coincid neapărat cu liniile de reglementare a planificării urbane saucu limitele peisajelor geografice Datorită caracteristicilor proceselor atmosferice și mobilității aerului atmosferic camediu care poartă principalele caracteristici climatice, precum și datorită diferenței de dimensiune a zonelor detranziție, divergența limitelor climaturilor cu alte limite stabilite oficial poate poate să fie de până la m Tabelul Legile de bază ale schimbării microclimatului în dezvoltarea caracteristicilor climatice ale modelelor deformare a microclimatului (în raport cu condițiile suburbane) radiațiile solare scad la %, în funcție de poluareaaerului, timp și zi, înălțimea înconjurării înconjurătoare Clădirile, temperatura aerului cresc cu - ° C, în funcțiede densitate* clădiri, zona relativă a acoperirilor artificiale și a spațiilor verzi, a condițiilor de ventilație alevântului care se reduce cu - % în medie, în funcție de densitatea dezvoltării: În dezvoltare cu o densitate de pânăla %, până la - %densitate, %, %, - %-cu - %, cu o densitate mai mare de %-mai mult de % Consolidareaimpulsivității și contrastului câmpului de viteză * prin densitatea clădirii se înțelege că înseamnă raportul dintresuprafața ocupată de clădiri și suprafața totală a sitului În tabel , de exemplu, sunt alocate climaturile alocate înorașele mari din Germania [ ] În total, au fost identificate tipuri principale de climatope, care au primit numelelor, în principal, în funcție de tipul și intensitatea utilizării - - Tabelul Unele tipuri microclimatice declădiri (climatopuri) Zona climatică a orașului (climatope) Aspect vizual al raportului de aspect (v/s)* Densitateaacoperirilor artificiale, %** Înălțime a numărului mare de etaje, centre comerciale-business cu r il I JMSJ ș> > Clădiri de înaltă densitate medie și scăzută, clădiri istorice Al P și ® - > Dezvoltare rezidențialădensă, în principal, , - , - Clădiri extrem de medii și joase Dezvoltarea industrială, comună și comercială(garaje, depozite, supermarketuri etc ) , - , - Clădiri cu un nivel scăzut de scădere scăzută (Townhouse, SateCottage) - - Contrast contrast mixt, niciSloppennation cu o pondere mare de peisagistică (institute, spitale,complexe sportive) , - , , ° Natura suprafeței suprafeței albedo a rezervoarelor , Nisip ușor uscat , - , nisip umed , Soluscat întunecat Solul întunecat hidratat , Sol gri uscat , - , hidratat Sol cenușiu , - , Sol uscat mic , iarbă uscată, iarbă verde arsă , - culturi de cereale , - Pădure de conifere , - pădure mixtă , pădure pădure , - , Pădure pădure fără frunziș în timpul iernii cu zăpadă , Zăpadă este curată curat , uscat , zăpadă este murdar, topirea zăpezii uscate, murdar , zăpadă contaminată de-a lungul motagerilor , beton , - , cărămidă , - Părți de îngrijire a străzilor , - Asphalt Laters, asfalt din beton , fisură , Hodron, material pentru acoperiș cu nisip Sprinkling Sandy cu nisip Sprinkling Breatet Foaie de oțel, vopsită cu , vopsea roșie închisă , vopsea verde , acoperișuri de oțel, galvanizat , frunze din aluminiu , - - Tabelul Albedo a suprafeței apei la diferite înălțimi ale soarelui h ° ° ° ° ° ° A, % Tabelul Svetlota și fațade albedo ale clădirilor, ținând cont de geamuri, culoarea și materialul rotd '/o afaseste alb: vopsea de fațadă albă din siliciu, marmură, gips, plăci ceramice albe, vopsele de fațadă foarte ușoare, betonși pliante decorative pe un Ciment alb, plăci ceramice, cochilii , lumină: vopsele de fațadă ușoară, tencuialăușoară, beton gri deschis, calcar, dolomită, gresie galbenă, marmură ușoară, cărămidă de silicat, plăci ceramice ușoare,mate din alamă, plastic , mediu-lumină: gri necontestat sau pictat gri gri Vopsea de beton, gri sau fațadăcolorată, copac deschis (nu înnegrit), ipsos colorat, cărămidă ceramică, faianță ceramică colorată închis: bejînchis, maro etc , lemn întunecat, cărămidă roșie în scopul analizei arhitecturale și climatice, interesul estedefiniția dezvoltării urbane în acest sensO grămadă de scară teritorială, pe care devine imposibil să mediezi albedoprivat de fețe individuale Pentru a rezolva această problemă, măsurătorile instrumentale ale fluxurilor de cădere șiradiații reflectate din aeronave sau sateliți sunt utilizate cu măsurători sincrone adecvate pe suprafața reliefuluistudiat Rezultatele unor astfel de studii indică faptul că Albedo s -a acumulat Teritoriile sunt determinate de următorii parametri: - Densitatea dezvoltării (% din proiecția clădirilor în raport cuîntreaga zonă a teritoriului de dezvoltare);- o atitudine caracteristică a distanței dintre clădiri până la înălțimealor;- - - contrast de înaltă altitudine a dezvoltării (diferit -High, aceeași înălțime);- raportul dintre numărul declădiri înalte/joase în dezvoltare;- coeficientul mediu ponderat de reflectare a acoperișurilor;- coeficientul mediuponderat de reflectare a fațadelor;- coeficientul mediu ponderat de reflectare a suprafeței de bază;- înălțimeasoarelui;- Procentul de radiații directe și împrăștiate în radiații totale Pentru majoritatea orașelor climatice aleorașului, albedo integral vara se află în intervalul - %, cu cea mai frecventă valoare de % Teritoriile amenajate,de regulă, au o abilitate reflectorizantă mai mare în comparație cu dezvoltarea și o gamă mai largă de schimbărisezoniere A De asemenea, este posibilă calcularea dezvoltării integrale de albedo prin modelarea matematică atransferului și absorbției radiațiilor solare Astfel de calcule făcute pentru Moscova au arătat că secțiunile construiteale orașului se schimbă pe parcursul anului de la , la , % (tabelul } și are o eterogenitate spațială binepronunțată (Fig , ) Valorile sale pentru zone pentru zone Clădiri rezidențiale și publice, osred ladimensiunile MR, vara, se schimbă în intervalul de la , % (Bibirevo) la , % (Zamoskvorechye) În domeniile deproducție și dezvoltare comunală în vară, este modificări într-o gamă mai largă de la , % (zona furcii, Tushino) pânăla , % (Kuryanovo) În același timp, zonele comunale de producție sunt cu , % mai puțin decât o dezvoltarerezidențială La scăzut Colțurile, integrale și majoritatea clădirilor cresc cu , crește cu – , % În ceea ceprivește semnificația, factorii care determină partea construită din Moscova pot fi construite în următoarea ordine:reflectarea proprietăților acoperișurilor , densitatea dezvoltării, ușurința fațadelor, dezvoltarea contrastantă Reflectând proprietățile acoperișurilor, la rândul lor, depinde de designul lor, depinde de proiectarea lor, de Actcuscopul clădirilor și timpul construcției lor Cea mai mică și în timpul zilei și seara este caracteristic părții demijloc a orașului, ocupate de zonele de dezvoltare rezidențială și de producție În centrul orașului A crește datorităproprietăților reflectoare ridicate ale materialelor pentru acoperișuri, chiar dacă în zona centrală de planificare,densitatea de dezvoltare este de mai multe ori mai mare decât în ​​multe zone moderne - - Albedo calculatcondiționat, % Mn teritorii dinCrovedshvevenia și utilitatea numită KH |Suprafețe de apă Limitele zonelor municipale de la MastersFig Albedo al teritoriului clădirilor urbane din Moscova iarna - - PUC Albedo al districtelor din regiuneaMoscovei (peste - vară, sub - iarnă) - - Dezvoltare rezidențială în masă (o consecință a cerințelor mai puțin strictepentru condițiile de insolare și lumină naturală) La periferia orașului și crește ușor datorită faptului că teritoriileorașului adiacente drumului de inel din Moscova sunt ocupate în principal de zonele comunale și de depozitare cu clădirijoase și o mare parte din suprafețe deschise ocupate de acoperire pe bază de plante, deoarece precum și pădurileorașului și parcurile forestiere Excepția este partea nordică cu AO și SV AO, unde clădirile rezidențiale și deproducție destul de dens sunt aproape aproape de Moscova Ring Road Tabelul Teritoriile Albedo din Piața Teritoriuluide tip Moscova, % Summer, Day, Cf Condiții de cloud vară, seară, iarnă fără nori, zi, cf Condiții de continuitateDezvoltare rezidențială cu UDS* Dezvoltarea producției cu UDS În medie, pe unteritoriu construit - Slurred și alte teritorii cu acoperire cu iarbă fără UDS , (întimpul iernii lor crește s -a crescut cu , %) păduri de oraș și parcuri forestiere fără UDS , UDS înafara clădirilor rezidențiale și industriale suprafețe de apă: , , , Vara Iarna , , ** , Media MKAD * UDS UDS -street-road rețea;** - Zona râului Channel nefreezant Moscova Suprafețele deapă rămase acoperite cu gheață și zăpadă sunt clasificate drept „slab construite și alte teritorii cu acoperire ierboasăfără Uds " Diferențele de albedo din diferite regiuni ale Moscovei determină contrastul climatic micro șisubmarin Caracteristicile climatice ale MES -Scale ale Moscovei sunt determinate de contrastul albedo -ului său integralcu teritoriile adiacente albedo - Contrastul Albedo Moscova - Submonsky în vară este de , %, în lunile de iarnă - , % (Fig ), ceea ce duce la formarea de anomalii ale radiațiilor solare absorbite în oraș (tabelul ) Motivulprincipal pentru această anomalie este vara - prezența structurilor și acoperirilor artificiale în oraș, iarna -transformarea acoperirii zăpezii - compactarea, poluarea, îndepărtarea de pe suprafețele asfaltului Tabelul Diferențe în albedo și menstruație cantități de radiații totale absorbite, MJ/M (M - Moscova, P - suburbii),condiții de cloud Radiație totală de albedo, % diferență de radiație absorbită este de , - , (iunie) Condiții de cloud medii + Iarna este limpede , , , , + , (decembrie) Nori medii , , + , , Costul căldurii pentru evaporarea transformării antropice aproprietăților fizice ale suprafeței stratului activ duce nu numai la o schimbare a albedo -ului său, ci și lapermeabilitate pentru precipitațiile atmosferice și apele subterane În condiții naturale, costul termic al evaporăriieste una dintre principalele părți consumabile ale echilibrului termic al suprafeței Pământului [ ] Raportul acestorcosturi și echilibrul de radiații în medie pe an este de % în zona forestieră a teritoriului european al Rusiei,scăzând la - % în stepe și la - % în deșerturi, unde valoarea evaporării este limitat de numărul de precipitații[ ; ] Dezvoltarea urbană afectează evaporarea datorită încălcării echilibrului natural de apă a suprafeței scaunelor,reducând dimensiunea stratului de evaporare datorită reducerii zonelor de evaporare și îndepărtarea unei părți ascurgerii de suprafață cu o rețele de canalizare a furtunilor Modificarea nivelului și a regimului de putere al apelorsubterane se datorează redistribuirii zonelor - - o coloană de apă cu diverși coeficienți de scurgere și scurgeri dincomunicații de monostering Aceste proprietăți ale dezvoltării urbane sunt reglementate și pot fi determinate cu oprecizie suficientă În condiții naturale, de regulă, valoarea evaporării este determinată de metoda echilibrului apei camembru rezidual Mărimea evaporării medii pe termen lung în bazinul râului Moscova este de aproximativ mm [ ] Oevaluare a cotei de evaporare la Moscova poate fi obținută pe baza datelor meteorologice medii -anume despre cantitateatotală de precipitații pentru an și pe anotimpuri, informații despre distribuirea ploilor de intensitate și duratădiferită, precum și Informații despre factorii de formare a scurgerii de suprafață cu privire la distribuțiasuprafețelor cu diverse Coeficienții de scurgere și infiltrare și îndepărtarea mecanică a precipitațiilor solide(zăpadă) Precipitațiile medii anuale în orașul în ansamblu este de mm, dintre care și mm sunt, respectiv,pentru normele perioadelor reci și calde [ ] În același timp, precipitațiile anuale pot varia foarte mult: de la la mm Se schimbă la - mm atât în ​​jurul orașului, cât și în apropierea suburbiilor Precipitațiile perioadei caldesunt petrecute după cum urmează De pe suprafețe impermeabile de aproximativ mm ( %), acestea se încadrează înrețeaua de canalizări de furtuni sub formă de scurgere de suprafață, restul de mm sunt cheltuiți la evaporare De lasuprafețe semi -permeabile și permeabile de mm ( %), canalizările de furtună curg în rețea sub formă de scurgere desuprafață, restul umidității este cheltuit pentru umezirea vegetației, transpirației, evaporării și infiltrată înpământ În perioada rece (CP), infiltrarea este redusă brusc din cauza înghețării stratului superior al solului, o partedin precipitații este acumulată pe suprafața, clădirile și structurile pământului datorită înghețării stratului rezidualde apă pe asfalt și Intențiile stratului de apă pe acoperișuri și fațade Stratul mijlociu al scurgerii de primăvară dinteritoriile construite pentru condițiile Moscovei este II- mm Aproximativ mm din precipitațiile perioadei recisunt deviate în canalizările de furtună în timpul dezghețurilor, inclusiv precipitațiile, care cade în timpulzăpezii Îndepărtarea zăpezii în timpul iernii este proporțională cu volumul de precipitații de iarnă și se ridică la - mm din stratul de precipitații pe suprafețe de asfalt sau aproximativ mm pe baza întregii zone a părțiiconstruite a orașului Pentru suprafețele impermeabile, această valoare poate fi crescută la mm - - Astfel, dinstratul total de precipitații a perioadei reci, care este de mm, - mm sunt cheltuiți pe fluxul de zăpadă deprimăvară, mm - pe scurgerea dezghețurilor și Precipitații de primăvară (aceste volume sunt deviate într -o canalizare de furtună) și aproximativ mm suntîndepărtate de pe suprafața coloanei de apă în timpul zăpezii Restul de - mm alcătuiesc pierderi pentru evaporare șiinfiltra Un strat de evaporare a acoperirii de zăpadă la Moscova este de aproximativ mm [ ] Valoareaprecipitațiilor perioadei calde a anului pe suprafețele permeabile și semi -permeabile este | - mm Pe de altăparte, consumul de umiditate pentru evaporare și |Transpirația din teritoriile amenajate ale orașului fluctuează în|Limite de - mm în perioada caldă Prin urmare,Diviziunea unei cote de precipitații de vară de mm care seîncadrează pe teritoriul care nu este angajat pe suprafețe artificiale, la Moscova este: mm- suprafață j stivă, mm-evaporare și transpirație și mm-infiltrare în sol urmată de Abducție în rețea de canalizări de furtună{tabel } Astfel, coeficientul de scurgere pentru oraș este de , , care este destul de aproape de indicatorulnormativ , determinat de normele planificării și dezvoltării Moscovei [ ] În condiții nedisturbate, coeficientul descurgere pentru zona în care se află Moscova nu ar fi mai mult de , - Rezultatele indică existența unui efectclimatic semnificativ al canalizării furtunilor: aproximativ % din cantitatea anuală de precipitații care seîncadrează la Moscova pe un teritoriu canalizat, interceptat de canalizările de furtună și, astfel, sunt eliminate dedimensiunea echilibrului natural de apă natural O scădere a stratului de evaporare și transpirație de pe acestteritoriu pe perioada caldă, în comparație cu condițiile naturale, este de mm În condiții naturale, un strat deevaporare în iulie este % din stratul anual de evaporare, care, la rândul său, este % din precipitațiile anuale[ ] Astfel, în condiții naturale, stratul de vapori în iulie este x x = , mm În consecință, pe teritoriulacoperit de un lanț de canalizări de furtuni, în iulie se evaporă cu mm mai puțin decât în ​​condiții naturale Înianuarie, în condiții naturale, regiunea Moscovei evaporează , % din stratul anual de evaporare - cu puțin mai mult de mm În oraș pentru întreaga perioadă de acoperire a zăpezii, evaporarea este de aproximativ mm, adică, în medie,aproximativ , mm/lună Cele mai mari valori ale evaporării sunt - Tabelul Un strat de scurgere de suprafațăpentru diverse teritorii din Moscova (HP - Sezonul rece, TP - Sezonul cald) Tip de suprafață, mii de ha de stoc șizăpadă -smithereens, infiltrare MM, evaporare MM și transpirație, MM HP TP TP TP TP TP (beton asfalt, acoperiș, etc ) - semi -permeabile și permeabile (piatră zdrobită, plăci, sol, spații verzi etc ) suprafețe de apă deschisă (incluse în drenaj în sistem ) , Întregul teritoriu este de , , milioane M , milioane M , milioane M sunt observate la începutul și, respectiv, la sfârșitulperioadei în noiembrie și, respectiv, Marte-April În ianuarie, amploarea evaporării de la acoperirea zăpezii poate fiacceptată în cantitatea de - mm, care este absolut ușor diferită de condițiile naturale, iar diferența rezultată seaflă în precizia determinării componentelor echilibrului apei și în Este posibil ca echilibrul termic să nu fie luat înconsiderare Deficiența de umiditate disponibilă pentru evaporare afectează semnificativ nu numai apa, ci și echilibrultermic al suprafeței Pământului din oraș, în special în perioada caldă Drept urmare, pentru evaporarea de pe teritoriulMoscovei, aproximativ mJ/m pe lună, inclusivÎn iulie - MJ/M Datorită reducerii costurilor de căldură pentruevaporare, energia echilibrului de radiații este consumată mai mult la transferul de căldură turbulent cu atmosfera șipropriul IR, radiații ale suprafeței DS, sporind efectul „insulei căldurii” La scară locală, schimbând echilibrulsuprafețelor cu acoperiri artificiale și naturale, coeficientul de scurgere și costurile de căldură pentru evaporare,este posibil să se reglementeze eficient condițiile microclimatice ale teritoriului dezvoltării urbane - - Utilitatea, industria și transportul de echilibru termic tehnic creează o încărcătură electrică și termică colosalăpe economia de combustibil și energie a orașelor Acoperirea acestei sarcini necesită o cantitate imensă de combustibil,care, la rândul său, duce la un impact mare pe scară largă asupra stării mediului urban - în special, la poluarea sachimică și termică și, ca urmare, la o schimbare a unei schimbări în Orașul Mesopolmate Este considerat [ ; ; ; ],în orașe mari situate în latitudini medii și mari, fluxuri de căldură de origine tehnogenă în Mărimile sunt comparabile cu echilibrul de radiații În echilibrul termic tehnogen al orașului, se poate distingecondiționat părți principale de primire asociate cu eliberarea directă a căldurii în spațiul înconjurător: ) Consumuldirect de energie constând în arderea combustibilului organic pentru căldură și electricitate, precum și în producția deenergie mecanică; ) eliberarea de căldură metabolică; ) Distrugerea termică a părții organice a deșeurilor de masă demarfă folosită de oraș în fermă și industrie Printre părțile parohiale enumerate ale echilibrului termic, consumuldirect de energie joacă un rol dominant Pentru o evaluare cantitativă a fluxurilor tehnogene ca exemplu, considerămMoscova, care este cel mai mare consumator de resurse energetice din Rusia de toate tipurile În medie, pentru - ,vacanța în funcție de tipul de resurse energetice (fără a număra combustibilul cu motor) a fost compilată deconsumatorii de la Moscova: Electricitate - x J, Heat - x J x m de gaz natural, țesătură șicombustibil diesel - aproximativ milion - aproximativ milion de tone Alimentarea cu gaz la Moscova crește cu - %în fiecare an Capacitatea totală de lucru a centralelor electrice din Moscova la sfârșitul anului a fost de MW Centrul de transport al regiunii Moscovei este cel mai mare din Rusia Parcul de transport al orașului seapropie de milioane de unități de vehicule de marfă și pasageri În oraș există aproximativ mii de transporturi autoși întreprinderi industriale cu propriile lor gazde auto Consumul total de combustibil cu motor în - s-a ridicatla aproximativ milioane de tone - - Din , la Moscova a fost creat un puternic sistem centralizat de alimentarecu energie centralizată În , , % au fost echipate cu încălzire centrală, iar în , cu deja , % din stocurilede locuințe și serviciile culturale și interne (KBO) Până în prezent, crearea unui sistem centralizat de alimentare cucăldură a orașului este finalizată în principal Construcția de noi surse de alimentare cu căldură se realizează doarpentru a acoperi o mulțime de noi formațiuni rezidențiale în afara drumului de apel din Moscova O parte din actualul TPPși RTS efectuează lucrări pentru a înlocui echipamentele învechite cu un nou, mai eficient și mai ecologic, fără aextinde teritoriile acestor facilități și fără a schimba numărul de unități de echipamente Acoperirea carcasei și asectorului comunal prin aprovizionarea de căldură centralizată până în s-a ridicat la %, instalații deproducție- , % Capacitatea termică a surselor centralizate de alimentare cu căldură este de aproximativ GW, inclusivTPP - GW Performanța maximă necesară a plantelor generatoare de căldură este determinată de consumul de căldurăpentru încălzire și ventilație în modul maxim de iarnă și consumul de căldură calculat pentru alimentarea cu apă caldă(DHW) Cantitatea de energie termică transmisă consumatorilor depinde direct de numărul de locuitori din oraș, desuprafața totală a clădirilor încălzite și de caracteristicile perioadei de încălzire - durata sa, temperatura aeruluiexterior și viteza vântului La Moscova, producția anuală de energie termică în medie pentru încărcările de încălzire din - a fost de – x J Indicatorii necesari pentru determinarea parametrilor sistemelor de alimentare cucăldură ale dezvoltării urbane sunt reglementați de standardele și regulile de construcție (SNIP P- - , SNIP - *, SNIP II- - *, SNIP - *) și alte documente de reglementare departamentale și teritoriale Pentrucondițiile naturale -climatice ale Moscovei, puterea instalată a surselor de alimentare cu căldură ar trebui să asigureacoperirea sarcinilor termice în timpul parametrilor calculați ai mediului extern - ° C și viteza vântului de m/spentru încălzire și - ° C pentru ventilație (astfel modul „Maximum Zimonnia”) Performanța anuală a sistemelorenergetice este determinată în funcție de durata și temperatura medie a perioadei de încălzire (pentru Moscova -are înmod respectiv, de zile și - , °) prin numărul de ore de utilizare a sarcinii maxime Numărul de ore de utilizare amaximului sarcinii termice în carcasa și sectorul comunal al Moscovei este de - ore/an - - Consumul anualneuniform de căldură este datorat, în primul rând, fluctuațiile sezoniere ale temperaturii aerului exterior În plus,consumul de căldură depinde de modificările sezoniere ale nevoilor populației în apă caldă, de temperatura preluată dinalimentarea cu apă deschisă și de întreținerea și prevenirea sistemelor de încălzire Volumul mediu zilnic de apă caldăutilizat vara este de % din iarnă Ca urmare a necesității consumului de căldură și combustibil vara este mai micădecât iarna În general, în oraș, consumul mediu de gaze naturale în - pentru toate tipurile de consumatori îniunie -iulie a fost de , - , miliarde m /lună, în timp ce în decembrie - Janse - , – , miliarde m /lună , consummediu anual - , miliarde M Sezonier Dinamica consumului de gaz pentru producerea de căldură pentru nevoile OV și DHW este mai contrastată În sistemulîntreprinderii unitare de stat „Mosteploener”, care funcționează doar pentru furnizarea de căldură, cheltuielile cu gazede iarnă și vară, respectiv, și milioane m /lună, adică Diferă de , ori Căldura generată de surse centralizateeste transmisă de la centrale termice și RTS la puncte de încălzire și alți abonați prin intermediul rețelelorprincipale de încălzire, la consumatorii finali - de -a lungul rețelelor de distribuție, a căror lungime este un ordinde mărime mai mare decât rețeaua La transferul energiei termice de la surse la consumatori finali, se pierde o cantitatesemnificativă de căldură La Moscova, conform diverselor estimări [ ; ], de la la %din căldură se pierd, dintrecare - %sunt pe rețelele principale și - %sunt în rețelele de distribuție Această căldură este absorbită de soluriși este inclusă în echilibrul termic al atmosferei de suprafață a orașului Energia termică furnizată în clădiri esteutilizată pentru încălzire, ventilație și DHW Din clădiri, energia termică este consumată prin eliminarea aerului caldcu sisteme de ventilație de evacuare, infiltrarea acesteia prin structurile care se înconjoară, atunci când ventilațispațiul prin ferestre deschise, Phrama și Windows Transmiterea de căldură din camere în spațiul înconjurător prinstructurile închise apare din cauza conductivității lor termice În plus, o parte din fluxul de căldură furnizat clădiriicu sisteme DHW este îndepărtat de sistemele de canalizare cu ape uzate, iar vara căldura este, de asemenea, excretatădin incintă, de asemenea, sisteme interne de aer condiționat Mărimea și secțiunile tehnologice ale fluxurilor de căldurăformate datorită activității de căldură -putere, în mediul orașului pot fi estimate în funcție de regimul extins alUrban - - Economic termic (Fig ) În echilibrul termic al sistemului de atmosferă a orașului, nu numai că călduraevidentă generată de obiectele industriei energetice de căldură este implicată, ci și căldura ascunsă a condensului șicristalizarea vaporilor de apă, care este unul dintre principalele produse ale The Principale ale Produselor principaleCombustia gazelor naturale Căldura condensului masei de abur este de x j/an, sau mai mult de % căldurăeliberată în timpul arderii gazelor Din schema echilibrului economic termic, este clar că în etapele producției șitransportului, mai mult de % din căldura obținută din arderea combustibilului se pierd și puțin mai mult de %căldură ajung la consumatorul final Un astfel de indicator scăzut este tipic pentru sistemele centralizate de alimentarecu căldură [ ] și este mai mic pentru sisteme separate de generare a căldurii și ușor mai mare pentru sistemelecombinate de producție de căldură și energie electrică De la x J a căzut în sistemul de canalizare la o stație deaerare (SA), aproximativ x J Aceasta este căldură aruncată cu ape purificate în râul râului Moscova Restulenergiei termice este consumat la o creștere a aprovizionării de căldură a solurilor în care sunt așezate colectoarelede canalizare și este transmisă în atmosferă la procesarea se scurge pe SA În al doilea rând, în ceea ce priveșteconsumul de energie este alimentarea cu energie a orașului Capacitatea totală a dispozitivelor de electrogeneting laMoscova este de aproximativ MW, o sarcină electrică pe consumatorii situați la Moscova - MW Consumul anual deenergie electrică la Moscova în - a fost, în medie, x J ( milioane kW*H), inclusiv , x J deenergie electrică, au fost utilizate pentru nevoile proprii ale centralelor termice Cu o precizie suficientă, se poatepresupune că toată energia electrică consumată în economia urbană și industrie intră în cele din urmă în energie termicăși intră în stratul de echipă al atmosferei Transferul de energie electrică către abonați se realizează în principal de-a lungul liniilor de aer și cablu de transmisie de energie cu o tensiune de , și metri pătrați Lungimealiniilor de aer - kV este de km, cablu - km Electricitatea vine la consumatorii finale după dinstațiile de energie joasă de tensiune situată în oraș ( / / / kV) și câteva mii de puncte detransformare Pierderea energiei electrice care apar în timpul transportului către consumatorul final reprezintăaproximativ - % din consumul total, adică Aproximativ x J/an și sunt transferate direct în atmosferaorașului Parte mică - - Transport de căldură Căldură generativă Căldură ascunsă Consumatori Opiusk Pierderi de căldură Transport prin rețele principale Transmisie la rețele de căldură Pierderi de energieenergetică în rețele intra -setrute și CTP Transmisie la electrongiile din trunchi Stații de aerare Detectarea căldurii cu ape uzate Amission of the Aremicial of a de pierderi de căldurăînainte de post-penis al stației de aerare Consumul termic și electric ѵO i de la = PI + EE + PM + ECP + PC + ES: QJ, - Energie termică obținută prin arderea combustibilului, PI - pierderi ale surselor, BE - producția de energieelectrică, PM, etc - pierderi în rețelele principale și de distribuție, BCP - emisie de căldură în spațiul înconjurătordupă consumul său de către consumatorii finali , PC - Pierderea de căldură în rețelele de canalizare, UE - descărcareade căldură cu drenuri după curățare Orez Notele de echilibru economic termic al Moscovei în - (unități demăsurători- j/an) note „Descărcarea de căldură în canalizare” include căldură transmisă de stocuri din surse internede emisii de căldură în clădiri (electricitate, metabolism);Mărimea „pierderii de căldură înainte de a intra în CA”include pierderi din scurgerile unor teritorii atașate în afara drumului de inel din Moscova Căldura primită de lautilizarea energiei electrice este evacuată cu canalizare în afara dezvoltării Mărimea emisiilor de căldură tehnogenă înspațiul înconjurător asociat cu consumul de energie electrică are o eterogenitate spațio-temporală asociată cuvorbitorii zilnici și sezonieri ai consumului de energie și cu inegalitatea acestui consum, datorită diferențelor dedezvoltare urbană și a tehnicilor tehnice și tehnologice Caracteristici ale consumului de energie electrică în industrieși transport Valoarea consumului de combustibil cu motor și, în consecință, alocarea energiei arderii sale depinde deintensitatea funcționării vehiculelor și de condițiile meteorologice care afectează mișcarea vehiculelor - timpulîncălzirii motoare Fluxuri de trafic, timpul de funcționare a motoarelor la ralanti Potrivit Departamentului deTransport și Comunicări sub Guvernul Moscovei, în perioada - , în medie, mii de tone/an de benzină dediferite grade și alte tipuri de combustibil cu motor au fost vândute la Moscova, căldura totală a totalului a cărorcombustie este de aproximativ x J În cele din urmă, toată această energie, precum și electrică și termică,intră în stratul de rețea al atmosferei orașului, sporind anomalia echilibrului său termic O altă componentă tehnică aechilibrului termic, pe care experții în domeniul climatologiei urbane rareori acordă atenție, este eliberarea decăldură în procesul de distrugere termică a deșeurilor (deșeuri solide) la instalațiile de inginerie de gunoi(MSZ) Dimensiunea teoretică a emisiilor de căldură în arderea deșeurilor solide la Moscova în ultimii - ani este de , x IO MJ/an La arderea a - % din deșeurile solide, se pot aloca aproximativ x J/an De fapt, până decurând, nu mai mult de % din deșeuri au fost arse În , această acțiune trebuia să se ridice la %, ceea cecorespunde - x j/an, sau aproape % din căldura primită în timpul arderii de combustibil Astfel, în timp cedistrugerea termică a deșeurilor ca componentă a echilibrului termic tehnogenic nu joacă un rol semnificativ, ci înviitor, atunci când obiectivul distrugerii termice complete a deșeurilor (după sortare), căldura primită va ficomparabilă cu Căldura eliberată atunci când este folosită în orașul altor tipuri de combustibil organic Ultimaimportanță dintr -o serie de părți de primire a echilibrului de căldură antropică este considerată a fi eliberareametabolică de căldură Adesea, această valoare este neglijată, deoarece este estimată la mai puțin decât primele procentedin - cantitatea din părțile de primire a soldului termic și mai puțin de % din emisia tehnogenă de căldură[ ; ] Principalul consumabil al echilibrului energetic tehnogen al orașului este consumul de căldură cu scurgeri decanalizare și scurgeri de suprafață din oraș Conform raportarii statistice a controlului apei din bazinul din Moscova,cota de ape uzate din toate sistemele de canalizare ale orașului în ultimii ani a fost de până la % din apa totalăcare intră în bazinul râului Moscova Această circumstanță provoacă un impact pe scară largă asupra ecosistemului,inclusiv poluarea sa termică În spatele orașului cu apele uzate, acestea sunt scoase cu un x j/s în an, pentruanul - aproximativ x J Valorile minime ale scurgerii termice sunt observate în lunile de vară: , - , x J/s Acest lucru este cauzat de mai multe motive În primul rând, vara, temperatura apei este luată pentru alimentarea cuapă din fluxuri de apă deschise de apă crește, prin urmare, consumul de căldură prin încălzire este redus În al doilearând, consumul de energie termică în ansamblu în oraș este redus din cauza deconectării sistemelor de încălzire, caurmare, pierderile termice în spațiul înconjurător sunt reduse, inclusivÎn corpurile de apă, precum și descărcările deapă de răcire din obiectele industriei energetice de căldură În al treilea rând, orașul este oarecum redus din cauzalipsei de consum, inclusiv a apei calde, din cauza migrației sezoniere a unei părți semnificative a populației urbanedin suburbii în timpul vacanțelor și vacanțelor școlare În al patrulea rând, volumul scurgerii de suprafață și a apei dedrenaj se datorează mai puțin Creșterea evaporării de pe suprafețele artificiale În ianuarie, , MJ/M sunt scoase din oraș în ceea ce priveștepartea sa, ocupată de dezvoltarea rezidențială Această valoare depășește suma radiațiilor solare directe în ianuarie (șiMJ/M ) și este aproape jumătate din radiațiile solare totale pentru aceeași lună ( mJ/m ) Vara, consumul de căldură cudrenuri ca o componentă a echilibrului termic al orașului este mult mai puțin semnificativ datorită reducerii sezonierea puterii de căldură și a creșterii mărimii radiațiilor solare care vine pe suprafața Pământului În iunie, cândpierderile de căldură cu drenuri sunt minime și constituie aproximativ , x j/s în oraș, care este recalculat pentruîntreaga parte construită din acesta este de , mJ/m , radiația totală este de mJ/m , iar absorbția este deaproximativ mJ /m , astfel, consumul de căldură cu drenuri vara nu depășește , % din primirea componentelornaturale - - Eterogenitatea spațială a emisiilor de căldură tehnogenă, componentele echilibrului termic tehnogendin oraș au o variabilitate spațio-temporală pronunțată Variabilitatea spațială este asociată cu diferențele de „căldurăa dezvoltării” [ ] În fig – prezintă hărți din Moscova care prezintă amploarea fluxurilor de energie termică deorigine tehnologică de trei intervale de timp - iarna, vara și, în medie, pe an Iarna și vara sunt reprezentate delunile lor centrale, ianuarie și, respectiv, din iulie, deoarece aceste luni sunt caracterizate prin dimensiuni extremeale componentelor echilibrului de căldură tehnogen Cantitatea de consum a tuturor tipurilor de resurse energeticedepinde de tipul de dezvoltare, de densitatea și utilizarea funcțională {tabel ) Teritoriile ocupate de dezvoltareadensă a scopurilor mixte - servitoare rezidențiale și administrative -comerciale situate în părțile centrale sau laperiferia de mijloc a orașului și formându -și cadrul de planificare urbană - au cea mai mare căldură Consumul decăldură pe OM și DHW al unor astfel de clădiri în timpul iernii este mai mare de , kW la m din teritoriul orașului,în ciuda faptului că sosirea radiațiilor solare totale pe un cer senin în timpul zilei ( - Ore) în ianuarie este doarpuțin mai mult de , kW /m În teritoriile intermagistrale, căldura clădirilor este de - ori mai mică și, de obicei,densitatea de dezvoltare scade odată cu creșterea dimensiunii teritoriului Acest lucru se întâmplă din cauza plasării îninteriorul unor sferturi mari ale teritoriilor și obiectelor amenajate ale KBO, care au un număr mic de etaje peteritoriul fix al siturilor ocupate, precum și o reducere a coeficientului de simultaneitate a consumului de energietermică cu o creștere a numărului de consumatori Tabelul Căldura căldurii Moscovei Natura utilizării teritoriuluieste unitatea de măsurare a orașului orașului care planifică orașul din teritoriile Primagis-sex ale teritoriilorintermagstrale cu dimensiunea sferturilor (Fig \ Permiteți -ne să concluzionăm că în vară, vara Partea principală Ja căldurii este primită prin absorbția radiațiilor solare Contribuția emisiilor tehnogene de căldură în același timpeste de , % Iarna, radiația totală este redusă, albedo crește de mai multe ori, dar consumul de termic și Energiaelectrică crește Ca urmare, rolul principal în echilibrul termic trece de la radiații solare absorbite la emisie Căldură tehnogenă, a cărei cotă depășește / din întreaga cantitate a părților de primire a soldului termic PDP , % este Radiație absentă! I'i | i i-driving gaz i- " '-Motor combustibil Fig Raportul părților de primireale echilibrului termic al Moscovei (PDP = i J) în comparație cu condițiile naturale, anomalia pozitivă a luiEchilibrul termic este asociat nu numai cu ceiConsumul de resurse energetice, dar și cu transformarea proprietățilorfizice ale suprafeței stratului activ (vezide mai sus) Orașul, creându -și propriile fluxuri de energie suplimentare,își redistribuie fluxurile naturale Prin urmare, pentru a înțelege motivele formării de condiții mezolimatice specificeîn oraș, o analiză a structurii anomaliilor pozitive ale echilibrului termic și compararea acestuia cu structuraechilibrului termic al orașului care înconjoară orașul este de interes Analiza structurii anomaliilor pozitive aleechilibrului termic (Fig ) Acesta arată că, în vară, o anomalie pozitivă este mai mare de jumătate formată datorită transformării proprietățilorfizice ale suprafeței stratului activ, iar în iarnă - este principalul motiv pentru formarea unei diferențe pozitiveîn echilibrul termic este emisia de căldură tehnogenă în spațiul înconjurător W -ALE -AQR FIG Structuraanomaliilor pozitive ale echilibrului termic al Moscovei: AVK - Anomalia radiațiilor absorbite, ALE - Anomaliaconsumului de căldură pentru evaporare, aqf ~ echilibru termic tehnogen (pj = J) din analiza structuriiechilibrului termic al Urmează echilibrul termic, urmează un alt model important: motivul principal pentru apariția uneianomalii pozitive vara, există o deficiență de umiditate disponibilă pentru evaporare, care apare din cauza drenăriiteritoriului orașului cu un sistem de canalizare a furtunilor Din această cauză, de aproape ori mai multă energie nuva fi expusă la evaporare în iulie decât teritoriul orașului este obținut în plus din cauza scăderii albedo -ului său Întimpul iernii, când costurile de evaporare sunt nesemnificative, costurile de căldură ale căldurii la evaporarea dintreMoscova și regiune sunt mai mici de % din anomalia totală Anomalia radiațiilor absorbite încetează, de asemenea, săjoace orice rol vizibil datorită valorilor scăzute ale radiațiilor totale, chiar și în ciuda creșterii contrastuluivalorilor Albedo dintre Moscova și suburbii Aceasta urmează concluzia că, dacă, în timpul dezvoltării urbane ateritoriului, urmați principiul „protecției climatului”, adică Conservarea maximă a parametrilor climatici de fundal dedragul menținerii peisajelor naturale incluse în mediul urban, principalele măsuri pentru recuperarea terenurilor acondițiilor microclimatice în dezvoltare ar trebui să urmeze calea de abordare Dezvoltare urbană, reducând coeficientulstocului și o creștere a evaporării - R - Niya de pe teritoriul urban Prima afecțiune se realizează prin utilizareapentru acoperișuri, fațade și pavajele materialelor ușoare cu o capacitate reflectorizantă ridicată A doua afecțiuneeste realizată printr -o creștere a cotei de teritorii amenajate în bilanțul de dezvoltare urbană Mai mult decât atât,pentru a obține efectul maxim în structura peisajului, ar trebui să se acorde preferințe raselor de copaci largi, deexemplu, Kastean Konsky, Lip, Ash Mai detaliat, proprietățile microclimatice ale spațiilor verzi sunt discutate încapitolul Capitolul din regimul eolian în orașe, schimbarea regimului eolian sub influența dezvoltării urbane, pede o parte, este destul de evidentă, pe de altă parte mâna, se supune legilor destul de complexe ale puterii hidraulicesomersault și, prin urmare, departe de banal Dezvoltarea urbană în sine, având un coeficient mai mare de rugozitatedecât majoritatea peisajelor naturale, reduce viteza fluxului de aer din apropierea pământului, deși datorită creșteriitransferului de căldură în atmosferă, orașul creează o convecție termică mezoprootică, care poate spori îmbunătățireaviteza vântului pe fundalul cască Există mecanisme mai complexe de influență indirectă a orașelor asupra vitezeivântului, de exemplu, stimulând formarea înnorii lui Kucheva din cauza emisiilor de nuclee de condensare și, ca urmare,a creșterii vitezei vântului în timpul trecerii acestor nori pe zonele urbane Astfel, ar fi greșit să vorbim doar desprescăderea vitezei vântului în orașe, dar a afirma contrariul ar fi și o greșeală Comparația caracteristicilor vitezeivântului, conform observațiilor din orașe și suburbiile acestora, arată că valorile medii din oraș sunt de obicei maimici În medie, o scădere a vitezei vântului în orașele mari, în comparație cu împrejurimile lor, este de % pe an, iarnumărul de calm crește cu % [ ] Conceptele generale ale vântului vântului sunt mișcarea maselor de aer în raportcu suprafața pământului cu o predominanță a vitezei orizontale Vântul apare ca urmare a diferențelor de presiuneatmosferică în diferite puncte ale suprafeței Pământului Pentru direcția vântului, ei iau direcția de unde se mișcăaerul („Be - - ter”) Viteza acestei mișcări nu este aceeași în timp și spațiu, prin urmare, atunci când analizămcaracteristicile climatice ale oricărui teritoriu, este indicată de regimul său eolian-distribuția spațio-temporală acaracteristicilor vântului (direcție, viteză și rafale) Regimul eolian este una dintre cele mai importantecaracteristici climatice care determină dimensiunea, forma și compoziția clădirilor și structurilor, condițiile pentrucreșterea vegetației și viața oamenilor pe teritoriul orașelor Din punct de vedere al planificării urbane, regimuleolian determină lățimea și direcția străzilor, aranjarea reciprocă a zonelor funcționale unul față de celălalt,plasarea întreprinderilor în raport cu zonele rezidențiale și locurile de odihnă organizată etc Asigurarea confortuluivântului pe teritoriul urban este una dintre principalele sarcini ale analizei arhitecturale și climatice și Activități de proiect În , amiralul englez F Bofort (Admirai Sir Francis Beaufort) a dezvoltat o scară condiționatăpentru o evaluare vizuală a forței (sau mai bine zis, viteză) a vântului în acțiunea sa asupra obiectelor de sol sauprin emoție pe mare În , Organizația Meteorologică Mondială a clarificat scala Bafort (tabelul ) Până lasfârșitul secolului trecut, amploarea a primit o largă recunoaștere și cerere, inclusiv în scopul planificării urbane șial managementului urban Există o altă versiune a scării de cutii, construită pe motive de impact asupraoamenilor Această scară va fi discutată în partea a -a a acestei cărți O valoare semnificativă de mediu șiarhitecturală și de construcție este profilul vertical al vitezei vântului, care reflectă dependența vitezei deînălțimea suprafeței pământului Gradientul vertical al vitezei vântului depinde de mulți factori, în primul rând, derugozitatea suprafeței de bază și de înălțimea amestecării verticale a atmosferei cauzate de convecția termică(stratificarea atmosferei) Datorită forțelor de frecare cu elemente de relief, spații verzi, clădiri și alte structuriartificiale din stratul de suprafață, viteza vântului este întotdeauna mai mică decât la o înălțime într -o atmosferăliberă Pe măsură ce înălțimea crește, direcția vântului se schimbă și ea - se abate la direcția Isobar (linii deconectare a punctelor cu aceeași presiune atmosferică) la aceeași înălțime Un strat de atmosferă, în care forța defrecare cu suprafața pământului are un efect asupra direcției și vitezei maselor de aer, se numește strat planetar defrontieră al atmosferei (PPS) Pe marginea superioară a PPS - - Forța de frecare este neglijabilă, aerul se deplaseazăsub influența gradientului baric și a forțelor Coriolisului Direcția vântului coincide practic cu direcția Isobar,vântul devine geostrofic Înălțimea limitei superioare a PPS în condiții naturale, cel mai adesea, este de aproximativ , km și depinde de proprietățile aerodinamice ale suprafeței de bază și stratificarea aerului termic Cu rugozitateascăzută a suprafeței de bază și stratificarea stabilă a atmosferei, grosimea PPS este minimă Dacă proiectăm vectoriivitezei vântului pe același pământ, în același punct al pământului, la diferite înălțimi, cu o mișcare redusă stabilităa fluxului de aer cu valori constante ale gradientului baric, densității și coeficientului de frecare intern, ocaracteristică Spirala logaritmică numită „spirala lui Ecman” (Rice ) Tabelul SCALE BOFT Scoruri Boft Operațialui Will, M/C (km/oră) Caracteristica vântului , (> ) uragan Marea este acoperită cu dungide spumă Aerul este umplut cu spumă și spray Vizibilitatea este foarte proastă - - PUC O diagramăgeneralizată a unei modificări a vectorului vectorial al vântului cu o înălțime (stânga - Spiral Ekman, în dreapta - unprofil vertical deasupra unei suprafețe plate) Vântul și ușurarea tuturor elementelor meteorologice sunt vântul estesupus celui mai puternic efect din relief și diferite tipuri de obstacole Fluxul de aer al terenului încrucișat areefecte aerodinamice și termodinamice Primul este exprimat într-o schimbare a vitezei și a direcțiilor vântului pediferite forme de relief datorită influenței lor mecanice, numită convecție dinamică, a doua în apariția mecanismelor decirculație locală: briză, circulație-dolină montană etc Consolidarea vântului este observată pe vârfurile dealurilor, peversanții cu vânt, uneori pe pârtii paralele cu vântul Slăbit;Vitezele vântului apar în spatele obstacolelor de peversanții de la capăt și pe forme negative ale reliefului Modificarea direcției vântului datorită abaterii fluxului deaer de la felul principal este determinată de particularitățile distribuției obstacolelor asupra fluxului de aer Înpărțile superioare ale versanților de la distanță, o zonă de vortex are loc ca urmare a defalcării jeturilor latransplantul debitului, direcția vântului este instabilă și direcțiile care sunt opuse fluxului principal suntposibile Modelul indicat este idealizat, deoarece în condiții reale, relieful nu este un deal separat pe o suprafațăplană, ci un set de elemente de diferite forme și dimensiuni care schimbă structura fluxului de aer chiar înainte deabordarea sa la elementul de relief Pentru a „scăpa” de efectul expunerii - - relieful din jur, având în vedereorice deal sau gol într -o primă aproximare, le puteți considera ca elemente individuale, având în vedere că vitezavântului în zona lor Locația va fi puțin mai mică decât atunci când acestea sunt elemente plasate în spațiul deschis,iar intensitatea amestecării verticale și orizontale, dimpotrivă, este mai mare [ ] Efectul termodinamic al reliefuluideluros noaptea se manifestă sub formă de curenți descendenți, care sunt adesea urmăriți pe vreme anticiclonală cuviteze de vânt cu gradient scăzut Prezența unor astfel de vânturi pe o ușurare deluroasă duce la formarea zonelor destagnare în scăderi și la o diferență mai mare a temperaturilor aerului între zonele crescute și scăzute După -amiază,din cauza metabolismului turbulent intens, netezirea diferențelor microclimatice și la viteze relativ mari ale vântuluiîn fluxul principal, curenții ascendenți termodinamici cu susul în jos nu sunt de obicei suficiente Modificările vitezeivântului duc la o schimbare a temperaturii și umidității aerului Plantele de pe pante sunt în cele mai grave decât pecâmpii, condiții de hidratare Prin urmare, slăbirea vântului, reducerea evaporării, este un factor pozitiv, iaramplificarea este negativă Cu o evaluare microclimatică a teritoriului din punctul de vedere al dezvoltării sistemelorde amenajare a teritoriului, este necesar să se țină seama de dependența direcției predominante a vântului deobstacolele orografice locale Ca indicator al modificărilor debitului de aer în diferite părți ale reliefului înliteratura internă, se folosește coeficientul K, care este raportul dintre viteza vântului în orice punct de reliefparticular la viteza sa într -un loc deschis (tabelul ) Citat în tabel Valorile sunt utilizate pentru panteleunei abrupte de până la ° și sunt două gradații ale vitezei vântului într-un loc deschis- - și - m/s Principalelemodele sunt păstrate cu vânturi mai puternice Pentru zonele cu viteze moderate ale vântului, care includ Moscova, esteposibilă determinarea gradului de favorabilitate a diferitelor forme de scutire (tabelul ) pe baza legilor generalede distribuire a fluxului de vânt în condiții de relief încrucișat Astfel, puteți pre-evalua condițiile vântului peteritoriul dezvoltării și puteți alege cele mai eficiente soluții arhitecturale și de planificare pentru a crea unhabitat favorabil atunci când îl comparați - - Tabelul Coeficienții de modificări ale vitezei vântului îndiferite condiții de relief în raport cu suprafața plană [ ] forma de relief a vitezei vântului albastru la oaltitudine de m (conform stației meteo) - m /s - m/s Loc deschis Deschis Altitudini (dealuri) ale vârfurilor ridicate, M: mai mult de , - , , - , mai puțin de , - , , - , panteînfășurate cu o abrupt de - °: partea superioară , - , , - , parte medie a piesei medii – - Parteainferioară - paralel cu pârtiile vântului cu o abrupt de - °: partea superioară , - , - Partea medie , - , - , Partea inferioară , - , , - , Pârtii cu frunze cu o abrupt de - °: partea superioară , - , , - , Partea medie , - , , - , Partea inferioară , - , , - , Până cu vârfuri plate și cu pante blânde alevertexului vertexului , partea superioară a versanților naufragiați și de la capăt, cu o abrupt de - ° , - , , - , Partea mijlocie și inferioară a versanților de vânt și paralel cu o abrupt de - ° - , - Partea medie șiinferioară a pantelor cu un abrupt - „ , - , - Valea, golurile, râurile de jos și partea inferioară apantelor, văi, goluri, râuri: - , - , suflat de vânt, nedeterminat de vânt , - , , - , s-a închis , și maipuțin de , și mai puțin partea mijlocie și superioară a pârtiilor, a văilor, a golurilor, a râurilor: , - , , - , suflat de vânt, ne-dorit de vânt , - , , - , s-a închis , și mai puțin de , și mai puțin -tabel , Evaluareaușurinței favorabile în funcție de regimul eolian [ ] Evaluarea generală a favorabilității formei de relief a vârfuluiși a altitudinii cu vârfuri plate și pante blânde ale versanților din vale, goale, râpe, înfășurat paralel cu vânt, BullBulbed -Free -Processing (repetabilitate a vântului - m/s peste %, maimult de m/s- Mai puțin Mai mult de %) Numere moderat plăcute moderat favorabile: numerele , , sunt indicate,respectiv, părțile superioare, mijlocii și inferioare ale pârtiilor Atunci când evaluați viteza vântului într -una saualta forme de relief, este necesar să se țină seama de rugozitatea suprafeței pământului Viteza vântului în stratul desuprafață este redusă semnificativ dacă zona este acoperită cu vegetație Cu cât spațiile verzi mai înalte și mai groase,cu atât curgerea aerului sub baldachinul lor și din partea de margine este inhibată În tabel prezintă coeficienții(vehiculul) unei scăderi a vitezei vântului în stratul de suprafață la o înălțime de m în raport cu viteza vântului lao înălțime de m sub influența acoperirii vegetației Tabelul Coeficienții de modificări ale vitezei vântului pânăla o înălțime de m în raport cu înălțimea suprafeței la suprafață cu o pădure densă , arbust gros m , Pădureeditorială și frunză în iarna , Shuth Shut m , pajiște , - , teren arabil Suprafață stâncoasă (blocuri) , - , - - Tabelul Caracteristici microclimatice ale reliefului de la Moscova [ ] și regiunea Moscovei dinelementele de relief Elemente meteorologice radiații solare directe ale vitezei vântului la o înălțime de m umiditatede aer a capacului de zăpadă - armătură de viteză, în medie, ° C Sus-Sud versanți o creștere a lunilor XII-II cu %;În a -a - VIII luni cu %;În a -a-XI luni de la - %, viteza pe pantele de lichidare este de , - , ori;Reducerea la stânga - de , ori o creștere a unei scăderi a unei înălțimi mai mici a pârtiilor naufragiate, mare -pe versanții nordici ai nordului o scădere a lunii XII -II cu – %;în II-V luni de - %;în ѵi-hch luni de la - %;În a -a luni XI-PA - % a crescut viteza pe versanții plăgii de , - , ori o scădere a unei înălțimi mai micipe versanții de lichid De , ori, direcția vântului de -a lungul văii, râurile sunt reduse, în medie, cu ° C ocreștere a umidității și o scădere a prafului - zona de apă la nu mai puțin decât relieful terenului, condițiileclimatice de fundal se pot schimba Prin urmare, proiectarea clădirilor rezidențiale situate pe malurile rezervoarelormari ar trebui să țină seama de legile generale ale formării microclimatului în apropierea corpurilor de apă Schimbareaelementelor meteorologice sub influența suprafețelor de apă deschisă depinde semnificativ de dimensiunea bazinului deapă, poziția în raport cu direcțiile predominante ale vântului, gradul de amenajare a teritoriului de coastă șisezon Bazinele mici cu o suprafață de până la hectare în vară contribuie la o ușoară scădere a temperaturii aeruluipe teritoriul adiacent (la GS) și cresc Umiditatea relativă de până la % Circulația Briz pe malurile unor astfel de rezervoare este slab dezvoltată și semanifestă doar pe vreme liniștită și subtilă Consolidarea vântului gradient din cauza circulației locale nu depășește - % Zona de influență microclimatică se răspândește la o distanță de cel mult - m de la tăierea apei Rezervoarelemari au un efect microclimatic mai vizibil, zona influenței lor poate fi urmărită de zeci de kilometri Toate modelele demai sus ale modificărilor caracteristicilor microclimatice în diferite forme de relief găsite la Moscova sunt reduse latabel , ale căror date pot fi utilizate pentru evaluarea preliminară Meso- și microclimatică a teritoriuluiîncorporat Vântul în dezvoltarea clădirii, precum și relieful, are un efect dinamic și termodinamic, după cum ammenționat mai sus În condiții urbane reale, profilul vântului vertical diferă de distribuția vitezei vântului deasuprateritoriului plat Aceste diferențe nu sunt aceleași în zone diferite și depind de densitatea dezvoltării, a înălțimii, acontrastului și a altor indicatori morfometrici și de natura îmbunătățirii (Fig ) În cele mai multe cazuri, impactuldezvoltării urbane asupra vitezei vântului este exprimat într -o creștere a numărului de zile calme și scăzute de alb (v > , ​​pentru forma cubică și/c> , pentru forma alungită a clădirilor;dezvoltarea medie -dense (IV> , pentru formă cubică și B/UI> , Pentru forma alungită a clădirilor); C - Dezvoltarede înaltă densitate Caracteristici ale climatului eolian al Moscovei Regimul eolian al Moscovei este determinat dedoi factori de bază - condițiile circulației generale a atmosferei și prezența dezvoltării urbane Moscova în ansamblueste un „obstacol” pe scară mes pe calea vântului, împărțit în sine la cele mai mici, SuFragmente de scară BME(microdistricte, clădiri de clădiri) cu parametri aerodinamici distinctori, care, la rândul lor, pot fi împărțiți înobiecte microbiene (clădiri individuale, străzi, pătrate etc ) În funcție de dimensiunea obstacolului și direcțiavântului gradient, scara și natura tulburărilor câmpului eolian pot fi, de asemenea, diferite [ ] - - Indiferent desezon, în conformitate cu predominanța în condițiile latitudinilor moderate ale transferului de vest al maselor de aer,vânturile cartierului vestic al orizontului prevalează la Moscova Vânturile din cartierul de nord-est au orepetabilitate minimă În timpul iernii, cele mai frecvente sunt vânturile de vest și sud-vest, în vestul verii și nord-vestul Cel mai adesea la Moscova, viteza vântului este observată în - m/s Vitezele vitezei de peste m/s sunt mici:iarna nu mai mult de , %, vara - aproximativ , % Rata anuală a vitezei vântului este determinată de legile circulațieigenerale a atmosferei Viteza medie a vântului în timpul iernii este mai mare decât vara cu , - , m/s, iar cele maimari viteze sunt observate cu vânturi de rumbs de vest și nord-vest Fluxul zilnic al vitezei vântului este practicabsent în timpul iernii, iar vara se caracterizează printr -un maxim de după -amiază și minim dimineața Acest lucru sedatorează intensificării convecției și a amestecării turbulente, care determină creșterea vântului Eterogenitateaspațială a vitezei vântului la Moscova are caracteristici comune tuturor orașelor simple Viteza vântului (valori mediiși extreme) în centru este mai mică decât la periferie sau în afara orașului în toate anotimpurile {tabel ) În toatelunile anului, standardele de menstruație ale vitezei vântului la stațiile meteorologice TSH și Nemchinovka (mai puținconstruite zone -up) sunt de , ori mai mari decât menstruația pe P/N „Balchug” și „VDNH” Tabelul Viteza medie șimaximă a vântului (m/s) pe luni și pentru anul [ ] Caracteristicile lunii II III III II VI VII VII VIII IX XII Center(Balchug) Media , , , , , , , , , , , , maxim Periferiemedie (Universitatea de Stat din Moscova) Media , , , , , , , , , , , , , maxim partea de vânt (NemchinoVKA) Media , , , , , , , , , , , , , - - Vântul, împreună cu expunerea termică, este un factor de frunte care formeazăProcesele de schimb de căldură și căldură în bioclimat Conform efectelor dinamice care nu au legătură cu senzațiiletermice, vântul provoacă o serie de senzații fiziologice la o persoană (tabelul ) Tabelul Senzațiile uneipersoane, în funcție de viteza vântului [ ] viteza vântului, efectul probabil asupra oamenilor, senzația unei persoaneușor îmbrăcate excepțional de incomodă, corespunde fenomenelor periculoase, necesită măsuri de protecție sporite, amenințăsănătatea și viața Notă: Caracteristicile impactului sunt date pentru suflarea vântului cu viteză constantă Îndezvoltarea urbană, formarea zonelor cu viteze crescute ale vântului poate duce la distrugerea solului și a acopeririide zăpadă, acoperiri artificiale din materiale în vrac Efectul mecanic al vântului asupra acestor acoperiri și suprafețese numește eroziune a vântului, iar procesul de transfer de vânt al particulelor solide se numește deflație Erorilesolurilor incontestabile încep cu viteze de vânt destul de mici la o înălțime de cm de sol [ ]: sol nisipos – m/s;sol aliat - m/s;sol greu - m/s;Sol argilat – m/s Construcția de clădiri ridicate, care a fost dezvoltată pe scară largă în ultimii ani, acrescut cerințele pentru a ține cont de regimul eolian în mediul urban Pentru astfel de clădiri, este necesarăcunoașterea valorilor vitezei vântului la diferite înălțimi , De ce puteți utiliza viteza de vânt calculată pe dvs - - faguri de și m Schema distribuției vitezei vântului la aceste înălțimi pe teritoriile țării este prezentatăîn fig , iar viteza estimată a vântului la aceste înălțimi, posibile o dată la cinci ani, sunt prezentate întabel [ ] Orez Zonarea schematică a teritoriului fostului URSS la viteza estimată a vântului la o altitudine de și m Tabelul Vitezele vântului calculate la înălțimi n, m districtele I II II IV VI - Notă: Pentru comparație, tabelul arată viteza de vânt calculată la înălțimeapaletei de vreme ( - m ), acceptat, potrivit SNIP, pentru cele normative În concluzie, remarcăm din nou că vitezaorașului are aproape întotdeauna o structură complexă Chiar și în cazul în care situația meteo este cât se poate desimplă (de exemplu, un cer înnorat și un vânt slab în centrul unei zone extinse cu presiune ridicată), mici diferențelocale în proprietățile ascensorului - - suprafață de lătrat , care includ formele de formare, clădiri, provoacăcurenți de aer neremlabili Prin urmare, generalizări largi asupra influenței orașelor asupra regimului eolian găsit înliteratura de specialitate pot fi, în cel mai bun caz, doar puncte în aer liber pentru înțelegerea mecanismelor acesteiinfluențe Capitolul Caracteristici ale regimului de temperatură al orașelor Informații generale despre regimul detemperatură ca indicator climatic, temperatura aerului integrează mulți factori de formare a climatului la o scarăfoarte diferită - cantitatea de radiații solare care vine pe suprafața pământului, absorbind și emitând proprietățilesuprafeței și obiectelor de bază ( Clădiri, structuri), pe acesta localizat, tipuri de circulație atmosfericăpredominantă și proprietățile maselor de aer care vin cu ea, condiții de cloud etc În înțelegerea fizică, temperatura(de la Lat Temperatură - amestec adecvat, condiție normală) - o valoare care caracterizează starea de echilibrutermodinamic al sistemului Temperatura tuturor părților unui sistem izolat în echilibru este aceeași Dacă sistemul nueste în echilibru, atunci schimbul de căldură are loc între părțile sale cu temperaturi diferite O temperatură mairidicată sunt acei mediu în care energia cinetică medie a moleculelor (atomii) este mai mare Kelvin este acceptat peunitatea de temperatură absolută în sistemul SI Valorile de temperatură pe scala Celsius (t, c °) sunt asociate cutemperatura absolută prin raportul t = t- , K (GS = K) În cele mai multe cazuri, temperatura este principalacaracteristică a mediului care determină senzațiile termice ale unei persoane Valoarea temperaturii aerului din stratulde suprafață are variabilitatea maximă spațio-temporală pentru întreaga atmosferă datorită cursului zilnic și sezonieral echilibrului termic al suprafeței Pământului Valorile maxime ale temperaturii sunt observate în timpul zilei și vara,minimul - iarna și noaptea La aceste modificări ritmice ale temperaturii în timp, modificări cauzate de schimbareamaselor de aer în timpul circulației atmosferei - așa -numiteFactor advers, în special semnificativ în sezonul rece - - Interacțiunea termodinamică a stratului ghemuit cu suprafața de bază și straturile suprapuse ale atmosferei duce laformarea unui gradient vertical de temperatură în ea În condiții normale, temperatura Aerul cu o înălțime scade la o înălțime de - km Cu înălțimea, temperatura sezonieră și zilnică se mișcă exprimate depământ Originea „Insulelor este caldă, iar intensitatea lor este cel mai izbitor efect al urbanizării asupraclimatului poate fi urmărit în tendința de a crește temperatura aerului Anomaliile pozitive stabile formate peteritoriul orașelor sunt numite „Insulele de căldură” Acest fenomen, descris pentru prima dată în secolul al XIX -lea,apare din următoarele motive principale [ ] Diverse impurități care intră în aerul atmosferic din instalațiile deproducție, transportul și alte surse de poluare atmosferică reduc transparența atmosferei, ceea ce duce la o scădere aradiațiilor solare directe În același timp, radiațiile multiple crește, ceea ce în combinație cu emisiile tehnoneice decăldură duce la apariția unui „efect de seră” local Ca urmare a dezvoltării, albedo integral al teritoriilororașelor, de regulă, scade și, prin urmare, ponderea radiațiilor solare absorbite este crescută în comparație cupeisajele naturale Datorită reducerii zonelor cu acoperire deschisă a solului și spații verzi, consumul de căldurăpentru evaporare este redus, ceea ce duce la o creștere a echilibrului termic În orașe pentru nevoile de alimentarecu căldură, servicii de transport și procese tehnologice, se consumă un număr mare de resurse energetice Cea mai mareparte a energiei termice generate din oraș este disipată în spațiul aerian și sol înconjurător, ceea ce duce laîncălzirea lor În interiorul teritoriilor construite, se formează zone de stagnare a aerului, care împiedicăamestecarea turbulentă a atmosferei de suprafață și îndepărtarea excesului de căldură în straturile salesuprapuse Datorită deteriorării condițiilor de amestecare turbulentă a transferului de căldură, dezvoltarea este redusăîn comparație cu teritoriile nedezvoltate Intensitatea insulelor de căldură formate peste orașe depinde de dimensiunealor, de numărul de locuitori, de densitatea dezvoltării și de condițiile naturale -climatice ale terenului - - pecare sunt localizate aceste orașe În general, cu cât orașul este mai mare, cu atât este mai semnificativă anomaliapozitivă a temperaturii aerului din acesta În termeni climatici pentru orașele mici și mijlocii din zona moderată,contrastul temperaturii orașului -Entrance este de - ° C în medie pe an (Fig ) Pentru orașe mari și cele mai mari(megagorode, precum Moscova sau Londra), intensitatea insulelor de căldură crește [ ] Orez Intensitatea maximă ainsulei de căldură (& TMA) în orașele europene de dezvoltare a insulei de căldură au orașe situate în diferite zonegeografice (Fig ) Aceste caracteristici sunt determinate atât de factori naturali-climatici, cât și de morfotipulpredominant al melodiilor, nivelul consumului de energie, caracteristicile socio-demografice ale diferitelor părți alelumii Orez Intensitatea insulei de căldură de noapte în funcție de populația orașelor din America de Nord, Europa șiAmerica de Sud [ ] - - diferența de temperatură observată între oraș și suburbii depinde de timpul zilei (Fig } Diferența maximă este de obicei observată la miezul nopții, minime - dimineața, ore anti -solubil [ ] Cu toateacestea, în anumite condiții meteorologice, în absența vântului și a tulburelor, atunci când regimul de temperatură estedeterminat doar de modul de insolare, Temperatura aerului în dezvoltare timp de - ore după răsărit poate fi puțin maimică decât în ​​suburbii Acest lucru se întâmplă din cauza umbririi suprafeței Pământului în oraș cu clădiri șistructuri și, ca urmare, încălzirea mai puțin intensă a -a dată din Fig Dependențaintensității insulei de căldură (& t) de ora zilei la Moscova [ ] În cursul anual, Insula Căldurii primește odezvoltare maximă În lunile de primăvară, minimul - la sfârșitul toamnei și începutul iernii Creșterea anomaliilortemperamentuluiATura în lunile de primăvară este asociată cu o adunare anterioară de acoperire de zăpadă în orașe încomparație cu peisajele naturale și, ca urmare, o încălzire anterioară și intensă a suprafeței de bază În prima pefondul răcirii sezoniere, diferența de temperatură este nivelată de activitatea proceselor sinoptice, în caretemperatura aerului este determinată în principal de factori adverși și, într -o măsură mai mică, de diferența dedimensiune a radiațiilor și a echilibrului termic În Moscova, de exemplu, conform observațiilor MO MOSCOW StateUniversity Mo [ ], în lunile de primăvară, temperatura medie zilnică a aerului este de ° C cu temperatura aerului încentrele de district regional (Dmitrov, Mozhaisk, Pavlov Posad , Serpukhov), și în noiembrie - numai cu , cu , cu , ° C cu o medie a unei anomalii pozitive de , ° C (Fig } ° XI XI LUNI Fig Diferența în temperatura mediezilnică a aerului la Moscova și orașe Regiunea Moscovei [ ] Eterogenitatea spațială a temperaturii aerului din oraș este asociată cu eterogenitateadistribuției factorilor pe teritoriul său, care determină natura și intensitatea transformării stratului de aerveveriței - heterogenitatea căldurii -Proețuri ale suprafeței de bază și ale proceselor termodinamice care apar peea Eterogenitatea acestor proprietăți și procese pe teritoriul orașelor este mai mare decât în ​​condiții naturale,deoareceÎn condițiile naturale-climatice de transformare a aerului, se adaugă un efect tehnogen la stratul de suprafațăal atmosferei În majoritatea orașelor, densitatea dezvoltării crește în centru și, prin urmare, densitateaconsumatorilor de termică și de alte tipuri de energie Zona spațiilor verzi - dimpotrivă, scade Prin urmare, distribuțiaanomaliilor pozitive ale temperaturii aerului este considerată tipică, la care maximul este observat în centru, minimuleste considerat la periferia vântului La periferia de la Leeward, unde trenul se răspândește cu un aer încălzit încentrul orașului, temperatura este puțin mai mare Pentru a ilustra în tabel prezintă distribuția temperaturiiaerului sezonier la cinci puncte de observare ale Moscovei: Balchug (centrul orașului), TSHA și VDNH (periferia demijloc), Nemchinovka (suburbia apropiată din partea de vânt), Losinostrovskaya (Periferia Leeward) După cum se poateobserva din acest tabel, iarna în centru este de , ° C mai caldă decât în ​​suburbii, iar vara este mai caldă cu , °C [ ] Cu toate acestea, în unele zile și ore în condiții meteorologice adecvate, insula de căldură poate avea ointensitate de până la ° C sau mai mult - - Tabelul Normele de temperatură sezonieră (° C) în diferite puncteale Moscovei de iarnă Primăvara vară Balchug - ' TSHA - VDNH - Nemchinovka - Losinoostrovskaya - Bioclimatul și temperatura aerului;O considerațieseparată într -o analiză arhitecturală și climatică necesită valori extreme ale temperaturii aerului, i, deoareceefectele lor nu pot fi doar incomode, ci periculoase pentru sănătatea populației În cele mai multe cazuri, în orașele cuun climat temperat, extremele de temperatură sunt asociate nu cu fluctuațiile sezoniere ale echilibrului termic și deradiații, ci cu procese atmosferice care determină primirea anormal de aer cald sau rece La Moscova, de exemplu, seobservă minime de temperatură absolută în ianuarie-februarie în timpul advecției aerului rece din Arctica înanticiclone, trecând de la nord-vest la sud-est, precum și de la nord la sud și nord-est la sud -West În ultimul caz,apar cele mai ascuțite și prelungite încălcări ale transferului de vest al maselor de aer, care sunt însoțite de oinvazie de aer extrem de rece, formate în sectorul sibian al Arcticului În același timp, vremea limpede este setată înregiunea Moscovei, precipitațiile sunt rare și au o intensitate scăzută, iar temperatura aerului este scăzută până lamarca - ° C și mai jos Viteza vânturilor de nord și nord-est, de regulă, este mică, dar în combinație cu temperaturiextrem de scăzute, se creează îngheț Prin urmare, atunci când organizați mediul urban, este necesar să se ofere măsuricare să excludă posibilitatea de a forma zone de întărire a vântului în stratul de suprafață în direcția sa din sfertulde nord -est al orizontului, în ciuda repetabilității relativ scăzute a acestei direcții, în medie, în medie pe an Oaltă problemă a regimului de temperatură a orașelor din zona moderată este „valurile de căldură” vara Vara, precum șiiarna, temperaturile extreme sunt asociate în principal cu încălcarea circulației zonale Sukhoi Heat- - CueContinental Air intră în regiunea Moscovei din ■ Europa de Sud-Est și din Asia Centrală, trecând de-a lungul periferieide vest a anticiclonelor care afirmă în sudul Rusiei Centrale Repetabilitatea intruziunilor aeriene cu temperatură- tureste mai mare de + ° C este de - %vara În același timp, vreme uscată, fierbinte, cerșetoare, temperatura esteturnată Spiritul în timpul zilei poate depăși + ° C Umiditatea relativă a aerului este scăzută și vânturile slabe alesfertului de sud -est al orizontului prevalează Pentru proiectarea mediului urban din Moscova, acest lucru înseamnă căcompoziția dezvoltării și a sistemului oxidului vara nu ar trebui să interfereze cu fluxurile din Direcțiile dinSpiritul , sud -est și est,Cât de des însoțesc cel mai adesea valurile de căldură și mo-!Gut să aducă cel puțin oușurare a stării de bine a orășenilor O altă caracteristică importantă a regimului de temperatură din punctul de vedereal activității climatului arhitectural este amino-șabuna-diferența dintre valorile J maxime și minime în orice perioadăde timp, de exemplu, pentru |o zi sau un an Amplitudinea temperaturii aerului poate Retransarea pentru a citi atât pentru valorile medii, cât și pentru minimele și maximul absolut I În bioclimat,această caracteristică a regimului de temperatură este importantă, deoarece se creează diferența de temperatură?Este osarcină suplimentară semnificativă la termoreglarea corpului uman, care, la rândul său, necesită anumite condiții decompensare pentru egalizarea termică a corpului În planificarea urbană, diferențele accentuate ale temperaturilorafectează activitatea economiei urbane și a sistemelor de inginerie - schimbări puternice ale temperaturii, în specialîn direcția scăderii acesteia, necesită adoptarea în avans u a o, i x/d = x - "x/rfx [(/rf + ) -L „+ ) ]-/c/xftcxfo-ta), ( );Unde: Adu este suprafața corpului uman;P - coeficientul de activitate utilă amușchilor;TS - temperatura pielii cu greutate mijlocie;RA - presiune parțială a vaporilor de apă în aerul din jur;E $ѵ - pierderi de căldură din cauza evaporării transpirației;IC - Rezistența termică a îmbrăcămintei unei persoane de lapiele la suprafața exterioară a îmbrăcămintei;Fcl-atitudinea pl- Împărțiți suprafața unei persoane îmbrăcate lasuprafața aceleiași persoane, dar goală, dezbrăcată;TA - temperatura aerului;TMZ) T - Temperatura medie aradiațiilor*;HC ~ coeficient de transfer de căldură convectivă;TCț este temperatura medie a suprafeței exterioare a uneipersoane îmbrăcate Orez Echilibrul termic al persoanei pe teritoriul clădirii (simboluri, vezi textul) * Aici și maideparte prin temperatura de radiație este înțeles ca temperatura suprafețelor din jur - fațade ale clădirilor, elementeale reliefului, cer (în temperatura aerului) , etc - - Stabilitatea termică a stării corpului, asigurată deegalitatea producției de căldură și a transferului total de căldură, nu este singura condiție pentru confortul termic alunei persoane Ar trebui îndeplinite alte afecțiuni cu privire la reglarea fracției de transfer de căldură din cauzaevaporării umidității de pe suprafața pielii (nu mai mult de %), nivelul temperaturii medii ponderate ale pielii șitemperatura pielii în anumite zone ale zonelor suprafața corpului Principalele criterii fiziologice pentru evaluarea șifundamentarea standardelor igienice ale microclimatului locuințelor și teritoriului dezvoltării urbane, luând înconsiderare faptele stabilite de fiziologi, sunt mecanismele termoregulatoare termoregulatoare în diferite zoneclimatice, care reprezintă o funcție extrem de integrată a mecanismelor de termoreglare extrem corpul uman Experiențagigienistilor umani în normalizarea condițiilor de mediu a arătat fezabilitatea utilizării pentru evaluarea igienică, pelângă datele de termometrie, starea reacțiilor cardiovasculare, tonusul muscular, reacția de transpirație, schimbul degaze etc Cu înregistrarea simultană a unui raport verbal care caracterizează interacțiunea primei și a doua sisteme desemnalizare atunci când se modifică condițiile meteorologice Cu un studiu igienic masiv privind confortul termic alpopulației adulte, luând în considerare vârsta, diferențele sexuale, profesionale și alte, datele sondajului pot ficonsiderate una dintre metodele valoroase de igienă Definiția confortului ca condiție include o încălzire plăcută a uneipersoane, deoarece rolul evaluării subiective a microclimatului este excelent Cu toate acestea, pentru a considerasuficient pentru a judeca gradul de confort, chiar și în raport cu adulții, iar la copiii mici, un raport verbal privindcăldura este în general imposibil Prin urmare, atunci când se determină confortul termic, trebuie luați în considerareatât indicatori subiectivi, cât și obiectivi ai stării termice Din aceste poziții, definiția conceptului de confort artrebui să fie înțeleasă ca acele combinații ale valorilor parametrilor climatici ai mediului, sub influența cărora, cunucleu de căldură subiectiv bun, echilibrul termic al corpului este asigurat fără tensiune a aparatului termoregulator,iar schimbările fiziologice nu depășesc limitele oscilațiilor care sunt obișnuite la oamenii acestei echipe În astfel decondiții, „cursul tuturor celorlalte funcții fiziologice are loc la un nivel cel mai favorabil pentru relaxarea șirestaurarea corpului - - MA după volumul de muncă precedent ”Astfel, termenul de confort termic este înțeles aînsemna condiții climatice care asigură nivelul optim al funcțiilor fiziologice, inclusiv funcțiiletermoregulatoare Parametrii climatici ai confortului termic sunt cei care servesc ca normă igienică În condițiiclimatice care sunt considerate „normale”, se presupune că aproximativ % (de la la %) adulți vor simți unul sau unalt grad de disconfort Acest lucru se datorează diferențelor individuale ale nivelurilor metabolice, calitățiireacțiilor vasculare, grosimea stratului subcutanat etc Pentru copii, numai astfel de condiții climatice în care corpulcopilului se află într -o stare de echilibru termic, fără o tensiune accentuată a mecanismelor termoregulatoare poate firecunoscut pentru copii Aceasta înseamnă că o mică tensiune de reacții termoregulatoare ar trebui interpretată cacondiție optimă pentru copil La copii, variabilitatea individuală a reacțiilor la influența factorilor climaticiindividuali în condiții de confort termic este foarte mare Prin urmare, chiar și într -o echipă omogenă, „norma” detemperatură, limitată la unul sau două grade, va provoca întotdeauna un anumit grad pronunțat de tensiune determoreglare la unii copii Norma este concepută pentru un copil abstract „mediu” și nu poate „satisface” toți copiii Pede altă parte, o anumită tensiune a sistemului de termoreglare este chiar utilă copilului în termeni de Pregătirea aparatului de termoreglare, în primul rând, componenta sa fizică În acest scop, medicii igienisti recomandăcopiilor să efectueze proceduri sistematice de întărire cu utilizarea pe scară largă a microclimatului dinamic almediului extern Pentru norme igienice (de exemplu, temperatura) poate servi drept bază pentru inginerie și calculetehnice de asigurare a confortului termic (izolarea termică a structurilor care înconjoară, încălzirea), acestea trebuiesă fie suficient de înguste Atunci când normalizează temperatura aerului, este necesar să se determine limiteleconfortului termic, care oferă marea majoritate a persoanelor cu pace fiziologică a sistemului de termoreglare, precumși limitele utile admise ale vibrațiilor lor Cu alte cuvinte, repetăm, zona de confort termic ar trebui să fieîngustă Parametrii săi vor servi drept „normă” în sine și sunt folosiți pentru căldură - - calcule logistice A douazonă, mai largă, ar trebui să determine limitele fluctuațiilor permise (posibile și adecvate) ale factorilormeteorologici în spațiile urbane deschise, unde este imposibil să se mențină parametrii microclimatici într -un intervalrestrâns În afara acestei a doua zone, o persoană va observa o astfel de tensiune a aparatului de termoreglare, în carepoate apărea o amenințare la adresa sănătății după un timp Evoluția de vârstă a funcțiilor fiziologice lasă o amprentăvizibilă asupra naturii reacțiilor de schimb de căldură Odată cu vârsta, nivelurile de formare a căldurii nu numai că seschimbă și, prin urmare, transferul de căldură, ci și mecanismul reglării schimbului de căldură Această evoluție estedeosebit de pronunțată în perioada de creștere și dezvoltare a corpului, respecându -se „regula energetică a mușchilorscheletici” Cu toate acestea, continuă în perioadele ulterioare ale vieții, din nou, la vârsta de bătrânețe, care artrebui luate în considerare separat atunci când normalizează microclimatul pentru copii și vârstnici La copiii de școalăși în special vârsta preșcolară în comparație cu adulții în menținerea echilibrului termic, termoreglarea chimică joacăun rol important Constanța produselor termice la copii în vârstă de - ani este păstrată într-o zonă îngustă deinfluențe de temperatură (de la + la + ° C), la studenți mai mari, la o temperatură de + la + ° C> iar la adulțide la + până la + ° C În același timp, în condiții apropiate de confort, valorile medii ale indicatorilor carecaracterizează starea termică a adulților și copiilor de vârste diferite sunt reduse Nivelarea valorilor medii aleindicatorilor de transfer de căldură în condiții de confort este explicată printr -o creștere accentuată avariabilității valorilor lor individuale care se suprapun diferențelor de vârstă O creștere similară a amplitudiniioscilațiilor valorilor individuale este observată în analiza datelor privind producția de căldură și termoreglare Acestmodel, stabilit pentru prima dată la copii, este observat și la adulți Este determinat de faptul că, în condițiifavorabile ale mediului, caracteristicile reglării nervoase a corpului se manifestă mai clar și astfel de factoriafectează transferul de căldură ca natura dezvoltării grăsimii subcutanate, a activității endocrine asociate cu podea Lacopii, aceste diferențe individuale cresc în timpul creșterii intensive și restructurării neurogormonale în perioadaadolescenței - ~ Ar trebui subliniat importanța acestui microclimat igienic Dacă, în condiții apropiate deconfortabil, diferențele de vârstă sunt nivelate, standardele de microclimat pot fi uniforme pentru adulți și copii, cutoate acestea, ar trebui luate în considerare atunci când se stabilesc o serie de valori admise ale parametrilormicroclimatici care depășesc limitele Zona de confort termic Expunerea pe termen lung la complexul de condițiimeteorologice, regimurile de lumină și ultraviolete ale atmosferei caracteristice fiecărui sezon al anului și condițiileclimatice ale terenului creează un stereotip special al reacțiilor organismului asociate cu adaptarea la anumitecondiții de mediu și aclimatizare Acest nou stat determină diferențele în natura răspunsului oamenilor care trăiescpermanent în condiții de climă rece, moderată sau fierbinte, asupra acelorași efecte termice ale mediului, asupraaceleiași atmosfere ușoare Stereotipul reacțiilor organismului se schimbă sub influența modificărilor anuale ciclice aleechilibrului de radiații ale pământului, temperaturii și umidității - anotimpul climatului O anumită creștere aintensității metabolismului, creșterea reacțiilor vasculare la răcire, o apariție mai rapidă a schimbărilor în condițiide mediu adecvate este asociată cu sezonul de iarnă Condițiile de vară sunt caracterizate printr -o ușoară scădere ametabolismului, o creștere a temperaturii pielii și accelerarea unei reacții de transpirație Aceste fluctuații sezoniereritmice ale funcțiilor fiziologice și schimbările unei aclimatizări natură ar trebui, de asemenea, să fie luate înconsiderare la normalizarea factorilor microclimatici ai spațiilor și la proiectarea teritoriului dezvoltăriirezidențiale și a recreativității Zonele orașelor Adaptabilitatea biologică relativ largă a unei persoane la mediile de mediu elimină necesitatea de astabili un standard restrâns de confort termic pentru toți oamenii și în toate condițiile Cu toate acestea, pentru unanumit grup de populație, în condițiile adecvate de odihnă sau activitate, aceste standarde pot fi stabilite, ținândcont de sarcinile raționării igienice, concepute pentru o persoană „medie” În diferite condiții climatice, în anumiteanotimpuri ale anului, nivelul unui astfel de standard va fi diferit pentru bărbați și femei, în special pentruvârstnici și copii și, în general, pentru persoanele cu o funcție de termoreglare slăbită Diferite „configurare” aîntregului aparat termoregulator ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare atunci când se dezvoltă normele șistandardele de căldură - - o dova de confort în diferite zone climatice De exemplu, într -un climat rececaracterizat printr -o severitate mai mare (o perioadă lungă de iarnă, cu temperaturi scăzute care ating - ° C și maijos), corpul uman este adesea expus la temperaturi scăzute chiar și cu șederea pe termen scurt în aer liber În acestecondiții, organismul este rapid și puternic hipotermie Menținerea echilibrului termic necesită o tensiune semnificativăa mecanismelor termoregulatoare Pentru normalizarea rapidă a stării termice în condiții de viață, este necesară otemperatură mai mare a camerei În timpul iernii climatice calde și mai ales în zonele climatice calde, corpul uman nu seconfruntă cu o răcire atât de ascuțită în aer liber În același timp, efectul constant al energiei radiante, care este unfactor termic puternic, slăbește semnificativ distincția la rece a corpului, este de o importanță deosebită Înconformitate cu aceasta, cerințele organismului pentru temperatura aerului în cameră iarna în aceste zone sunt mult maimari În anumite condiții specifice ale mediului, sensul „configurației” corpului, dezvoltat în procesul de dezvoltareindividuală și adaptarea acestuia la condițiile locale În latitudinile sudice, temperaturile mai scăzute ale mediului segăsesc în zona de confort termic, în timp ce în nord, această zonă, dimpotrivă, se deplasează spre zona de temperaturiridicate din cauza diferitelor „calibrări” a centrelor de termoreglare Încetinirea restaurării temperaturii în deschiseși, în special, pe părți închise ale corpului, unde reacția vasculară diferă de reacția vasculară a zonelor deschise alepielii, este cauza unei senzații prelungite de fricol după răcire La o temperatură mai ridicată în camera din nord,restaurarea temperaturilor pe părți deschise și închise ale corpului după răcire are loc mult mai rapid decât șidetermină bine mai bună a unei persoane Preferința în nordul unei temperaturi mai ridicate în casă corespunde nevoilorcorpului și este o reflectare a modelelor fiziologice de restaurare a temperaturii pielii după răcire Temperatura mairidicată în locuințele zonelor cu un climat rece, în care populația este adesea expusă la o expunere prelungită lairitații reci intense, este rațională din punct de vedere igienic și are o justificare fiziologică suficientă - - Raționarea igienică a microclimatului, considerând starea termică a corpului ca nivel de funcționare a sistemelorsale fiziologice, starea de „hipo- și hipertermie, precum și confort termic, este posibilă evaluarea;”ca diverse gradede tensiune a mecanismelor de termoreism Lyzia Sarcina de normalizare a indicatorilor microclimate este de a asigurastarea termică a corpului, în care tensiunea mecanismelor de termoreglare nu are o influență nefericită și plăcutăasupra bunăstării unei persoane, a performanței și a sănătății sale Această afecțiune termică ar trebui obținută prinmetode arhitecturale și de planificare urbană pe teritoriul clădirilor rezidențiale legate de șederea pe termen lung șirestul populației, precum și în teritoriile amenajate ale orașului, care sunt destinate recreerii populației Cerințeleși normele igienice în domeniul microclimatului ar trebui să fie vizate nu numai către protejarea sănătății umaneîmpotriva factorilor meteorologici adverși și prevenirea bolilor, ci și pentru a crea condiții optime pentru relaxare șirestabilirea forțelor creative umane Diversitatea condițiilor climatice din Federația Rusă exclude posibilitatea de astabili standarde uniforme pentru întregul teritoriu al țării și necesită diferențierea lor în raport cu zoneleclimatice individuale Cu toate acestea, principiile acestei standardizări ar trebui să fie aceleași Criteriul pentrunormalizarea parametrilor de microclimat optim și admisibil este starea termică a unei persoane, care este estimată deurmătorii cei mai mulți indicatori fiziologici informativi: ) temperatura de suprafață a corpului; ) topografiavalorilor temperaturii pielii în diferite părți ale corpului; ) un gradient al temperaturii pielii pe corp și membre; ) cantitatea de pierdere de umiditate cu evaporarea; ) Căldura Este recomandabil să se utilizeze ca criterii suplimentare(tabelul ): - Dinamica modificărilor transferului de căldură prin radiații și convecție;- indicatori carecaracterizează starea sistemelor nervoase centrale și autonome;- Studiul labilității sistemului termoregulator;- Nivelulconsumului de energie și deficiența de căldură - - În general, reglarea igienică a factorilor termici ar trebui săasigure respectarea a trei principii de bază - complexitate, diferențiere și garanție Principiul garanției înseamnă căparametrii microclimati normalizați ar trebui să garanteze conservarea sănătății și performanței chiar și unei persoanecu toleranță redusă a fluctuațiilor factorilor de mediu Tabelul Parametrii criteriilor stării termice a persoanei[ ] indicatorul stării termice, dimensiunea pielii, „de pe fruntea spatelui piciorului piciorului - - - picături de temperatură , piept-stopA, ° C , - , Temperatura corpului, UE , [Densitatea transferului decăldură a fluxului de căldură convectivi radiant total, W/m , de pe suprafață: fruntea piciorului piciorului - - , - - Densitatea fluxului termic radiant din caz, W/m - Pierdere de umiditate, G/M XV - Perioada latientă a reacțiilor reflexe, MS - Variabilitatea indicatorilor individuali aiindicatorilor individual Temperatura pielii (diferența de vibrații), ° C: perii, picioarele frunții, trunchiul - - senzație termică pe scara de șapte ori, % confort pentru - % dintre persoanele localizate Camera are o căldurăDeficiență, Kcal: Confortul este rece rece până la , o, o ± o, , + , consum de energie, W/m : pace (LeZH) Pace(în picioare) Muncă mentală - - Prin gradul de influență asupra bunăstării unei persoane, condițiilesale microclimatice de performanță sunt împărțite în optim, admisibil, dăunător și periculos Indicatorii criteriilorstării termice a unei persoane corespunzătoare limitei de toleranță a sarcinii termice externe depind de gradul deadaptare, de rata de răcire sau de supraîncălzire, de stabilitatea termică a corpului, vârsta, sexul etc Condițiilemicroclimatice optime se caracterizează prin astfel de parametri ai indicatorilor microclimati, care, atunci când suntinfluențați în comun de o persoană, asigură păstrarea unei stări termice confortabile a corpului În aceste condiții,tensiunea de termoreglare este minimă, nu există servicii de căldură incomode generale și/sau locale, ceea ce este ocondiție prealabilă pentru menținerea performanțelor ridicate Microclimatul optim asigură starea termică optimă acorpului uman Condițiile microclimatice admise se caracterizează prin astfel de parametri ai indicatorilor microclimati,care, atunci când sunt influențați în comun de o persoană, pot provoca o modificare a stării termice în care se observăo tensiune moderată a mecanismelor de termoreglare În același timp, poate apărea ușoară disconfort - general și/sau pe olistă de căldură locală În același timp, se păstrează o stabilitate termică relativă, poate avea loc o scădere temporarăa performanței, dar sănătatea nu este încălcată Astfel de parametri microclimati sunt admisi, în care starea termică acorpului poate fi recunoscută ca fiind permisă în ceea ce privește confortul Condiții microclimatice dăunătoare -parametri microclimati, care, cu acțiunea lor comună asupra unei persoane, provoacă modificări ale stării termice acorpului: o listă de căldură incomodă generală și/sau locală, stres semnificativ al mecanismelor de termoreglare și oscădere a performanței În același timp, rezistența termică a corpului uman și conservarea sănătății sale nu suntgarantate Gradul de vătămare a microclimatului este determinat atât de valorile componentelor sale, cât și de durataefectelor lor Condiții microclimatice extrap (periculoase) - parametri microclimati, care, atunci când sunt expușioamenilor chiar și pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de oră) provoacă o schimbare a stării termice,caracterizată prin tensiune excesivă a mecanismelor de termoreglare, ceea ce poate duce la o încălcare a stării desănătate și a apariției riscului de deces Mai multe informații despre acest fel - - Condiții conțin în capitolul „Indicatori bioclimatici cuprinzători” În plus, indicatorii extreme includ impactul Squallwood (vezi Capitolul } Deoarece transferul de căldură al unei persoane în ceea ce privește normalizarea fiziologică și igienică amicroclimatului este determinată de un complex de parametri, sarcina standardizării și complexitatea acesteia suntalegerea unui indicator integral informativ adecvat în determinarea limitelor inferioare și superioare ale fiecăreicomponente ale microclimatului Oferit în prezent peste Metode de evaluare totală a indicatorilor de microclimat și mai mult de de indicatori bioclimatici complexi, care sebazează pe calculul transferului de căldură uman cu mediul înconjurător Unele metode au fost utilizate pe scară largă decercetătorii străini și interni de mai mulți ani Din practica străină de normalizare a indicatorilor microclimatici,standardul ISO / E prezintă cel mai mare interes, al cărui nume poate fi tradus ca „condiții termiceadmise Metoda de calculare a indexurilor RM și PPD și de determinare a condițiilor de confort termic ”[ ] Avantajulacestui standard, în opinia noastră, este că prima ediție ( ) a fost dezvoltată pentru condițiile mediului intern alclădirilor, a luat în considerare o gamă relativ largă de indicatori microclimatici și a avut o justificare igienicădestul de convingătoare În a doua ediție a acestui standard ( ), aplicația sa a fost extinsă la spații urbanedeschise prin creșterea gamei de valori ale parametrilor microclimatici și tipurile de activitate fizică În acelașitimp, a fost păstrată o abordare igienică generală dezvoltată anterior și bine stabilită pentru normalizarea stăriitermice a unei persoane Standardul ISO / stabilește metoda de evaluare a temperaturii „moderate” și„confortabile”, pe baza necesității de a asigura echilibrul termic al persoanei, ținând cont de complexul factorilorcare determină temperatura, umiditatea, viteza mișcarea sa, temperatura radiației medii, îmbrăcămintea, activitateafizică (Fig ) Rezultatul evaluării condițiilor microclimatice este prezicerea indicelui de căldură umană - vot mediuprevăzut (RMO) și nivelul său de disconfort - Indicatorul "Procentul prevăzut de disesafefied (PPD)" Indicele RMPînseamnă că, cu o anumită combinație de elemente de meteulu, majoritatea oamenilor (mai mult de %) vor da următorulrăspuns despre căldura lor: + - prea cald;+ - căldură;+ - ușor cald; - neutru;- - - - ușor rece;- -Cool;- -Cold Indicele PPD este, în esență, opusul indicelui RMOX și al numărului de persoane cu caracter- de persoane (%),care nu sunt satisfăcute de temperatură, Vimi INDEXUL DE CIRCUI RM INDECTULUI PENTRU A fi permis în clădirile deschise- la valori de la - la + în condiții de ulei: temperatura aerului, TB, ° с de la la temperatura medie a radiației, TP, ° C de la la , viteza aerului, UV, M/S de la până la , costuri de energie (metabolism), ( m, w/m de la la *Rezistența termică a îmbrăcămintei, Cle ** de la la Umiditate relativă, % de la la Fig Condițiile de confort în funcție detemperatura medie a radiațiilor, gradul de îmbrăcăminte și fizic Activitate [ ] Notă: eclozarea este afișată zone deconfort în intervalul de temperatură specificat Gradul de confort este ± , pm oprit Viteza relativă a vântului esteluată egală cu cu M Met Relativă relativă Relativ Umiditate - % În ciudaavantajelor evaluării integrale a întregului complex de indicatori descriși mai sus,Determinarea transferului decăldură, ar trebui să fie în continuare subliniat prin relativitatea unei astfel de evaluări a „confortului”, care sebazează doar pe asigurarea echilibrului termic al organismului și menținerea mediilor de la , MET la MET ** CLA = , 'CX /W - - Temperatura neliniștită a pielii, evaluată subiectiv ca confort termic Astfel, din expresiaanalitică a indicelui RMP rezultă că la o viteză a vântului de , m/s, o temperatură a aerului de - ° C, la oanumită temperatură medie de radiație ( ° C), poate oferi confortul termic Fără a discuta despre întrebarea care apareîn acest caz despre efectele adverse posibile ale suprafețelor înconjurătoare la rece asupra corpului uman, trebuiemenționat că datele disponibile în literatura de specialitate nu permit să evalueze pozitiv o astfel de viteză avântului Cu valorile vitezei vântului de mai mult de , m/s, deși starea termică a corpului se îmbunătățește latemperaturi ridicate, dar nivelul optim de funcționare a diferitelor sisteme corporale nu este asigurat Cu o viteză avântului de , m/s, o persoană începe de obicei să experimenteze senzații inconfortabile la ochi și tractul respiratorsuperior (mucoase uscate, sculptând în ochi, lacrimare, dificultate de respirație nazală) Au fost dezvăluite diferențeindividuale mari în percepția debitului de aer Aceasta înseamnă că cerințele pentru microclimatul optim (permis) artrebui să limiteze limita superioară a mobilității aerului, ceea ce este important și din punctul de vedere alprevenirii poluării aerului din cauza „etichetării” prafului (deflație) Cele de mai sus, precum și analiza altorsituații sugerează că compensația pentru influența uneia dintre componente Microclimatul poate fi efectuat doar în limitele cunoscute, deoarece conservarea echilibrului termic și furnizarea deconfort termic uman nu sunt singura cerință și singurul criteriu pentru evaluarea condițiilor microclimatice De exemplu,confortul termic în sezonul rece ar putea fi furnizat prin creșterea rezistenței termice a îmbrăcămintei Cu toateacestea, un astfel de microclimat poate fi cu greu caracterizat ca fiind optim: o creștere a rezistenței termice aîmbrăcămintei în acest caz poate provoca debutul unei oboseală anterioară a unei persoane și o scădere a performanțeisale (costurile de energie pentru aceeași muncă crescând datorat la o mai mare îmbrăcăminte de lucru și limitare amișcărilor) Astfel, sarcina de normalizare a microclimatului este, de asemenea, de a determina limitele fiecăruia dintreparametrii săi și reglarea altor factori care determină transferul de căldură al unei persoane cu mediul și stareatermică a acesteia Acest lucru se aplică, de asemenea, pentru astfel de parametri microclimati precum umiditatea aeruluiși radiațiile termice - - N A nominalizat în Levitsky [ ] Conceptul privind diferențele calitative în acțiuneacăldurii convective și radiante a fost confirmat în lucrările ulterioare ale diferitelor AV Relativă relativă subiectivăinsensibilă?Strălucirea unei persoane la căldura radiantă și radiațiile negative este importantă din punctul de vedereal normalizării și evaluării acestui parametru, precum și utilizarea radiațiilor termice în scopuri Prevenirea răciriiși supraîncălzirii unei persoane Pentru prima dată, a fost pusă problema mecanismelor fiziologice ale acestui fenomen înlaboratorul O P Minute-sorochtina Pe baza studiilor, s -a demonstrat că există o reacție slabă a termoreceptorilorpielii la încălzirea și răcirea radiațiilor, care este posibil asociată cu transformarea radiațiilor termice în straturimai adânci ale pielii, în care densitatea termoreceptorilor este semnificativ mai mică decât pe suprafața sa [ ] Cutoate acestea, acest fapt complică evaluarea și standardizarea transferului de căldură cu radiații pe baza evaluăriisubiective a stării termice a corpului și își pune indicatorii obiectivi în prim plan, în special, cum ar fi temperaturamedie a corpului și o modificare a conținutului de căldură Datele experimentale indică o posibilă modificare aindicatorilor biochimici care depășesc limitele vibrațiilor fiziologice, prezența distrugerii moleculelor de proteine​​în țesuturi și acumularea de produse peroxidare lipidică Toate acestea pot contribui la formarea reacțiilor patologicemanifestate în tulburări neuropsihice, boli coronariene și vase cerebrale Standardizarea umidității aerului se datoreazănu numai influenței acestei umidități asupra transferului de căldură al unei persoane cu mediul înconjurător, ci șisemnificației în asigurarea nivelului adecvat de umiditate a pielii umane, a membranelor mucoase ale ochilor și tractulrespirator superior Înființarea limitei de zmeură inferioară este, de asemenea, dictată de sarcini igienice generale:aerul „uscat” ajută la creșterea poluării bacteriene și chimice a mediului (de exemplu, evaporarea și volatilitateasubstanțelor chimice cresc) Prin urmare, în practica internă, atunci când se dezvoltă cerințe de reglementare pentrumicroclimat la lucrători și spații rezidențiale, se adoptă o abordare integrată, ținând cont de următoarele condițiipremise: ) prezența îmbrăcămintei cu o rezistență termică de , - , ceasuri și , - , Claus - perioada caldă aanului;- - ) durata medie a aerului i; ) Pe tot parcursul timpului, starea termică a unei persoane ar trebui săfie păstrată la un nivel optim și/sau admisibil; ) componentele microclimatului (temperatura, viteza aerului,umiditatea, radiația termică) nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra stării funcționale a unei persoane, sănătățiisale și, de asemenea, agravează starea aerului; ) Sunt stabiliți parametrii de microclimat admisi și optimi, luând înconsiderare nivelul mediu de consum de energie În acest caz, viteza aerului aerului corespunzător vârfului?Nu ar trebuisă provoace plângeri cu privire la „dudi” la valoarea graniței, la răcirea locală, etc Această viteză nu ar trebui săcrească mediul aerian din cauza deflației Umiditatea relativă a aerului în intervalul este de - %, pe de o parte,împiedică gradul de hidratare a aerului adiacent suprafeței pielii, ceea ce duce la apariția unei „chestii”, iar pe dealtă parte (granița inferioară) nu duce la uscăciunea membranelor mucoase ale membranelor respiratorii ale modurilor dedetectare respiratorie și o creștere a părții bacteriene a mediului aerian și a poluării sale chimice Parametriimicroclimatului sunt standardizați în înălțime Respectarea acestor norme oferă condițiile pentru transferul uniform decăldură de pe suprafața corpului uman, prevenind răcirea sau supraîncălzirea locală Pentru a exclude încălcările TheGeneral Thermal Echilibrul schimbărilor corpului în temperatura aerului în înălțime nu ar trebui să depășească optimul, iar mobilitateaaerului la orice înălțime (în termen de m) - depășesc valorile maxime ale valorilor optime Suprafața din spate agâtului, regiunea occipitală și regiunea gleznelor au cea mai mare sensibilitate la mobilitatea aerului În aceastăprivință, atunci când monitorizați mobilitatea aerului, ar trebui să se acorde atenție localizării predominante aefectelor sale Norma microclimatică, confortul și disconfortul „normă microclimatică” ar trebui să ofere stareatermică optimă a corpului, care se caracterizează printr -o ușoară tensiune a sistemelor funcționale În același timp,raționarea igienică nu se poate limita la stabilirea doar a parametrilor „normali” „normali” ai factorilorindividuali În același timp, ar trebui determinate - - limitele „admise” ale oscilațiilor lor Aceste granițesunt utilizate;Acestea sunt plasate în funcție de natura activității în spațiul acoperit și de nivelul de activitatefizică, caracter-?Noe pentru această activitate Această situație este legitimă la plecarea oricăror parametri demediu Astfel, valorile în „limitele de intrare ale fluctuațiilor de temperatură, umiditate și aerul aerului vă permit săselectați corect hainele unei persoane, o posibilă durată a șederii sale în condiții adverse ale premiselor și În aerliber, utilizarea sistemelor sanitare speciale în rezidențiale și generale - :> Abordări metodologice și criterii pentruraționarea stării termice a unei persoane care determină „nivelurile optime” și ■ „limitele acceptabile ale vibrațiilor”ale factorilor de mediu sunt diferite Cu toate acestea, nu numai parametrii „optimi”, dar „acceptabili” ar trebui săofere starea corpului, departe de patologie, care este determinată în zona „modificărilor fiziologice esențiale, darreversibile” Diferența în starea corpului atunci când este expusă anumitor parametri („optimi” sau „permisi”) este doarîn metodele de co- Depozitarea homeostazei de temperatură, adică în gradul de tensiune a sistemelor funcționale Orice„normă” igienică nu poate fi abstractă Este întotdeauna conceput pentru o anumită echipă anume Prin urmare, vârstaoamenilor, tipul de activitate, gradul de formare, nivelul de adaptare la condiții specifice ale mediului nu poate filuat în considerare la stabilirea standardelor de igienă Parametrii optimi ai mai multor factori naturali ai mediuluiextern (de exemplu, temperatura, umiditatea, mobilitatea aerului, nivelurile vizibile, radiațiile infraroșii șiultraviolete) nu au nevoie de diferențiere legată de vârstă, iar limitele admise ale oscilațiilor lor sunt și mai puțin, mai aproape de „normă” decât, de exemplu, decât, de exemplu Copilul mai mic Extinderea limitelor limitelor admise alefluctuațiilor în mediul natural de mediu este influențată de două cauze interdependente ale maturizării legate de vârstăa sistemelor funcționale și a antrenamentului lor, extinzând legăturile de reflex condiționate ale corpului cu mediulextern și Creșterea capacităților de adaptare ale corpului Diferitele anotimpuri ale anului sunt caracterizate prindiferite opțiuni pentru condiții meteorologice externe În tabel prezintă valorile medii ale temperaturii aerului șialimentelor de căldură la subiecții în perioadele de primăvară, vară și toamnă ale anului - - Tabelul Temperatura aerului exterior și căldura subiecților în diferite anotimpuri ale anului Temperatura de toamnă varavarara primăvara vara este de , + + , , ± , căldură -aer (în puncte) , + , , ± , , ± , Studiile interne au dezvoltat recomandări de reglementare specifice pentru determinarea confortului microclimatic almediului pentru diverse anotimpuri Disconfortul mediului în sezonul rece depinde în principal de combinațiile detemperaturi ale aerului și de viteza mișcării sale În tabel sunt prezentate combinații adverse de temperaturi negativeși viteze ale vântului Pentru viteza inițială cu care este necesară protecția eoliană, poate fi acceptată o valoareegală cu m/s Tabelul Combinații de disconfort de temperaturi negative ale aerului și viteza vântului în funcție dediferiți autori autori de district (oraș) combinații adverse de temperatură a aerului, „cu viteza vântului, M/ SecI S Împlinirea pentru teritoriul fostului URSS - - - și mai mult de , sau mai mult G I Muravyova,I S Kiryanova nu este indicată, dar cel mai probabil -teritoriul întregului fost URSS - - - - sau mai multde , sau mai mult G A Antropov, L F Tulikova, F P Fedyaev pentru achiziția medie - - - - - - - , și maimult de , și mai mult de , și mai mult de , și mai mult de , și mai mult de , sau mai mult V A pulkis pentruSiberia - și mai jos - și sub sau mai mult de , sau mai mult, I A Itskova, A A 